






















































Anno fili. GENNAIO IK73 

BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’ OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DSI.I.’ UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE 01 GENNAIO. 

La media delle pressioni barometriche osservale in Gennaio è di mm. 38,92; essa è di nini. 1, 49 superiore alla media di 
Gennaio degli ultimi sette anni. 

Si ebbero poche oscillazioni, una fra ques,te considerevole corrispondente al minimo del 21 del mese. 

Il seguente quadro dà i massimi ed i minimi che loro corrispondono: 


Giorni del mese. 

Massimi. 

Giorni del mese. 

Minimi. 

3. 

. . 40, 5 

4. 

. . 47, 1 

6. 

. . . 43, 8 

14. 

. . 48, 7 

21 . 

. . 1 4, 3 

23. 

.. 30,6 

25. 

. . . 26, 7 

30. 

, . . 38, 7 

31 . 

. . . 33, 5 




La tempcralnra fu mite in tutto il mese; in quattro giorni solamente il termometro discese sotto zero. La media delle temperature 
osservale e di —l— 3°, 8; le temperature estreme furono — 2°, 2 nel giorno 15 e -t- 9°, 2 nei giorni 1 4- e 23. 

Nel mese vi furono cinque giorni nei quali cadde pioggia, in due di essi accompagnata da poca neve; 1 altezza dell acqua caduta 
è di min. 7,94. 

Il seguente quadro dà il numero delle volte in cui spirò il vento in ciascuna direzione: 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

1 2 7 114 1 0 0 1 0 20 19711 11 2 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 

Rnmf'fa media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’ forte; 3 forte; 4 fortissimo. 
n ,!u- mihi : ” l indica cumuli : r cirri ; * strati. 

", nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all’orizzonte. 

nv P ,0 ^ ,a , m * nu fci e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pt pioggia temporalesca; gr grandine. 
le mLr5! 6 ' S . brina ; rg rugiada. 

Le altezze h° ni SOn ? fatte a tempo vero locale. 

Le p ^“P? rat uro I ^ini C ma rmastìni^èìaltezza (Wa^qaà'caduta e dell'acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 

1 wconi 3 rf< £«^ designa II luogo'dove'iu'ento oaTse^vuol sapere dondo viene bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, 
Per lo « ° cl,e Onesti numeri sono minori o maeeiori di 180. , , 

osservazioni ozonoscopiche le cartoline stanno esposte pel tempo che passa fra due osservazioni consecutive. 
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I MILLIMETRI 


Temperatura esterna al Nord 
IN GRADI CENTESIMALI 
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FEBBRAIO 1873 


Anno Vili. 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL IYIESE DI FEBBRAIO. 

In questo mese la media delle pressioni barometriche è di mm. 37, 06 ; essa è di mm. 3, 27 inferiore alla media di febbraio 
degli ultimi sette anni. Non si ebbero molle oscillazioni ma di ampiezza considerevole. 


loro corrispondono, 

sono registrali nel seguente quadro: 


Giorni del mese. 

Massimi. 

1 Giorni del mese. 

Minimi. 

2. 

. 36, 0 

3. 

• 31, 9 

5. 

. 39, 8 

7. 

. 26, 7 

9 . 

. 37, 9 

12. 

. 25, 7 

18. 

. 53, 4 

28. 

. 20, 8 


La media delle temperature osservate è di-h 3°, 7; in otto giorni il termometro discese sotto zero; le temperature estreme 
furono 4°, 1 il giorno 4 e ■+■ 13°, 2 il 19. — In tutto il mese si ebbero sette giorni di pioggia o di neve. — L’altezza 
dell’acqua caduta è di mm, 53, 88. 

Il seguente quadro dà il numero delle volte in cui spirò il vento in ciascuna direzione. 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

1 812 23 0 1 2 1 1 4 26 15183 5 7 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 

Fornì a ^p[h! a n lV vI- del Y e "l 0: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’forte; 3 forte; 4 fortissimo, 
nr nrthi. m ' ndica cumuIi ! ' cirri; , strati. 

„„ nioTOia ra - a; nb nebbia ; n f nebbia fitta; no nebbia solo all’orizzonte. 

no neve- Jrb nuta - e scarsa; p P‘°og' a ; pd pioggia dirotta; pi pioggia temporalesca; gr grandine. 

Le alterne baro S °. n ? / att ® a ‘ em P° vero locale. 

Le temDMitn^ tnche sono diminuite di 700 millimetri. 

per coi minima e massima, e l’altezza dell’acqua caduta e dell’acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 
La parX r g,s i rate e Ie 9 P om - del giorno precedente. 

secondo ohi ° ne designa il luogo dove il vento va; se si vuol sapere donde viene bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, 
Pe rle ossermionfo 8 ---" ‘“ n 
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Anno Vili. 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 


MARZO 1873 


DELL’ OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL’ UNIVERSITÀ DI TORINO 

■-~aaa/U\AAAa~ 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI MARZO, 


La media delle pressioni barometriche in questo mese è di mm. 31, 34 ; essa è superiore alla media di marzo degli ultimi sette anni 
di mm. 1,04. Si ebbero considerevoli oscillazioni nell’altezza barometrica come si scorge dal quadro seguente che dà i loro 
massimi e minimi valori. 


Giorni del mese. Massimi. 

3. 37, 1 

9. 38, 4 

16. 40, 6 

25. 41, 1 


Giorni del mese. Minimi. 

6. 31, 0 

13. 21, 7 

20 . 26, 1 


La temperatura in questo mese fu mitissima. — La media delle temperature osservale e-t-10,2, superiore alla media di marzo 
degli ultimi sette anni di 2°, 4. 1 valori estremi delle temperature sono H- 4°, 1 il giorno 1 e -t- 17,2 il giorno 30. Si ebbero 
nove giorni di pioggia nei quali caddero mm. 115,12 d'acqua. 

Il seguente quadro da il numero delle volle in cui spirò il vento in ciascuna direzione. 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

16 8 26 25 110 9 1 0 4 4 3 8 2 5 4 


notazioni ed avvertenze. 

Intensità relativa del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’forte; 3 forte; 4 fortissimo. 

Forma delle nubi: m indica cumuli; r cirri; s strati. 

nr nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fìtta; no nebbia solo all’orizzonte. „, orl air,o 

Pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pt pioggia temporalesca; gr grand ne. 

To "L nev< G brina; rg rugiada. 

Le °. serv a*ioni sono fatte a tempo vero locale. 

^ tem^aSrSa emassìm^^f-aUe™ dtù’acqua caduta e dell’acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. de. giorno 
l<a parola S® fi fve",nV^-sfvuol sapere donde ri» bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, 

^ pel tempo che passa fra due osservazioni consecutive. 
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DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE MARZO 1873 



















































































































































































































Anno Vili. 


APRILE 1873 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

BELL’ UNIVERSITÀ Bl TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI APRILE, 


La media delle pressioni baromelriche osservale in qneslo mese è di nino. 38,83; essa è di mm. 3,51, inferiore alla 
di Aprile degli ultimi sette anni. 

I massimi ed i minimi delle pressioni sono registrati nel seguente quadro: 


Giorni del mese. Massimi. 

1 . 38,9 

9. 39,1 

15. 37,9 

21 . 35,1 

29 . 39, 0 


Giorni del mese. Minimi. 

6 . 21,0 

12. 33, 8 

17. 27,4 

\ 23. 21, 4 


La media della temperatura è pure inferiore alla media di Aprile degli ultimi sette anni di 2 ,1 
Le temperature estreme furono-t- 1°, 8 il giorno 28, e •+■ 20 ,4 il giorno 4. 

Si ebbero in lutto il mese dieci giorni di pioggia, nei quaU si raccolsero mm. 172,90 d acqua. 
Il seguente quadro dà il numero delle volte che spirò il vento in ciascuna direzione. 


N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

14 12 J 26 7 11 7 7 1 14 15 19 5 9 0 9 10 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 


Intensità media del vento: 0 indica calma; I appena sensibile; 2 un po’ forte; 3 forte; 4 fortissimo, 
torma delle nubi: m indica cumuli; r cirri; « strati. 

nr indica nebbia rara-, nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all omzonte .. 

PO pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pi pioggia temporalesca, gr grandmo. 
nv neve ; br brina; rg rugiada, 
i n ??. serv ^°ni sono fatte a tempo vero locale. 

-e altezze barometriche sono diminuite di 7U0 millimetri. . _:f ar : a p nnr> ~ii p 91 r 

L mì . n ima. e massima, e l'altezza delTacqua caduta e dell acqua evaporata, si riferiscono alle 24 c 


3 comprese fra le 9 pom. del giorno 


‘■’ss. saas.* u i^rdoWS u-*» •»*»>•«• • «&*• <» •> « «<*« « 

'WStóaarSUS? le’carloline’ftl'mio esposte pel tempo eh. pi», f» do. .«.metani coneeeoUve. 
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4»N0 VII» 


MAGGIO 1873 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL’ UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI MAGGIO. 

La pressione atmosferica in questo mese ha per valor medio min. 34,34; essa è inferiore di mm. 1,95 alla media di Maggio 
degli ultimi sette anni. 

Le oscillazioni furono abbastanza numerose ma non di considerevole ampiezza. 

Il seguente quadro dà i valori estremi corrispondenti a queste oscillazioni. 


Giorni del mese. 

Massimi. 

Giorni del mese. 

Minimi. 

4. 

.. 21,7 

5. 

. .. 33,1 

8. 

. . 28, 6 

11 . 

. . . 42, 2 

13 . .. 


16. 

. .. 37,5 

18. 

, 29,9 

23. 

. . . 39, 3 

24. 

. . . 34, 7 

26 . 

. . . 40, 2 

31 . 

... 31,7 




La temperatura più elevata di questo mese ■+■ 26°, 4 ebbe luogo il giorno 17 e la minima -+- 8°, 2 nel giorno 9; la temperatura 
media -t- 17°, 4 è solo di 0, 5 inferiore a quella di Maggio degli ultimi sette anni. 

Si ebbe pioggia in 7 giorni e si raccolsero nel pluviometro mm. 27,2 d’acqua. 

La tavola seguente dà il numero delle volte che spirò il vento in ciascuna direzione: 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 
15 16 33 23 16 5 8 2 14 11 9 5 10 3 7 3 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 

Intensità media del vento: 0 indica calma: 1 appena sensibile; 2 un po’ forte; 3 forte; 4 fortissimo, 
orma delle nubi: m indica cumuli; r cirri; s strati. 

nr indica nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all’orizzonte. 

PO Pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pi pioggia temporalesca; gr grandine. 

Le ™ neve ’ b T brina; rg rugiada. 

Le aftezze bar* SOn ° fatte a te ™P.° ' v . ero locale. 

Le p ‘ a “Pe r ature I ^im C ma ^massìmà"^?'altezza dell’acqua'caduta e dell’acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 

La . p parol . a designa iMuogo’dove^fvento uoTseT/vuol sapere donde viene, bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, 

Per 1* Che 9 u ® sti numeri sono minori o maggiori di 180. . . . 

osservazioni ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pel tempo che passa fra due osservazioni consecutive. 


































AI A O G I O 


Giorni 

del 

MESE 

Altezza barometrica 
alla temperatura di 0 gradi 
ed all’altitudine di metri 276 
IN M1LL1UKTBI 

Temperatura esterna al Nord 

IN GUADI CENTESIMALI 

Tensione del Vap 

IN M1LLIMETB 
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25,0 

6,82 

7,85 

7,43 

7,91 

8,07 

8,56 

„ 

13 

34,8 

34,1 

32,4 

29,4 

28,7 

29,0 

16,7 

18,3 

21,4 

24,4 

24,2 

20,2 

13,9 

26,4 

7,61 

9,48 

9,47 

9,84 

11,69 

10,80 

s 

14 . 

33,8 

35,0 

34,7 

33,8 

33,5 

34,1 

15,8 

15,9 

17,4 

20,9 

21,3 

17,4 

15,8 

21,7 

5,54 

7,95 

6,98 

6,69 

8,20 

5,92 

® ( 

1 15 

35,2 

35,8 

35,6 

35,0 

35,5 

36,3 

12,0 

14,5 

18,4 

21,5 

21,4 

17,8 

9,8 

22,0 

6,53 

7,86 

5,88 

5,74 

9,05 

8,51 

| 

\ 16 

37,2 

37,5 

36,8 

36,4 

35,4 

36,6 

12,5 

15,0 

18,4 

20,1 

19,0 

16,1 

12,4 

20,6 

8,69 

8,25 

8,52 

9,65 

10,26 

7,87 

i 

17 

34,5 

34,3 

33,6 

32,4 

32,4 

32,5 

14,7 

16,8 

19,0 

19,7 

14,0 

13,1 

14,1 

20,0 

8,05 

8,19 

10,10 

9,24 

10,56 

10,37 

* 1 

' 18 

29 , 9 . 

30,4 

30,3 

29,9 

30,1 

30,6 

12,6 

14,7 

16,2 

18,2 

15,9 

14,2 

12,6 

18,5 

10,21 

9,53 

9,40 

9,75 

10,81 

10,70 


19 

30,4 

31,3 

31,7 

81,4 

32,6 

34,0 

13,9 

14,1 

17,0 

18,0 

15,0 

13,4 

12,1 

19,0 

9,37 

8,23 

8,33 

8,99 

9,02 

9,35 


^ 20 

34,9 

34,9 

34,5 

33,4 

33,2 

34,8 

14,8 

16,9 

18,7 

20,7 

21,0 

16,2 

10,4 

21,8 

8,38 

8,46 

9,32 

7,41 

8,20 

7,91 


21 

34,5 

34,3 

33,9 

33,0 

33,2 

35,0 

. 16,7 

19,7 

20,7 

23,1 

23,2 

17,5 

10,9 

23,6 

8,77 

7,22 

7,42 

6,65 

6,55 

8,61 


22 

36,2 

36,2 

36,1 

35,2 

35,4 

36,5 

15,2 

16,5 

18,1 

19,8 

19,5 

17,4 

14,4 

20,6 

9,03 

8,96 

8,72 

8,62 

8,75 

10,31 


l 23 

38,8 

39,3 

39,3 

38,7 

38,2 

38,2 

13,7 

16,3 

18,6 

20,7 

19,9 

17,8 

11,4 

21,6 

8,99 

10,69 

11,17 

9,47 

9,90 

9,93 

4 

1 24 

36,4 

36,5 

35,5 

34,7 

35,1 

36,3 

16,2 

18,5 

21,3 

24-,5 

23,8 

21,2 

13,6 

25,6 

9,55 

10,75 

9,35 

9,54 

7,46 

9,33 

g 

] 25 

38,3 

39,0 

38,8 

37,8 

37,6 

38,6 

17,5 

18,9 

20,6 

22,4 

22,1 

20,4 

16,6 

23,0 

7,51 

9,05 

9,25 

7,46 

8,21 

9,69 


\ 26 

39,7 

40,2 

39,9 

38,6 

38,1 

38,5 

15,3 

18,2 

20,1 

22,3 

21,9 

19,9 

14,1 

22,8 

9,55 

9,48 

9,07 

9,88 

10,35 

11,16 

fc 

27 

35,7 

35,4 

35,3 

34,8 

33,9 

34,3 

14,8 

15,1 

16,8 

18,6 

19,7 

16,8 

14,8 

19,9 

10,13 

10,48 

9,72 

8,94 

10,82 

11,48 


| 28 

34,3 

34,6 

34,1 

33,0 

32,8 

35,0 

13,0 

16,4 

18,6 

20,4 

20,0 

16,9 

12,4 

21,0 

9,59 

9,22 

8,28 

8,26 

9,78 

8,53 


1 29 

36,5 

36,8 

36,5 

35,4 

35,0 

36,2 

17,0 

19,3 

21,3 

23,0 

23,6 

19,7 

11,9 

24,1 

7,69 

7,46 

5,39 

5,21 

5,67 

7,02 


' 30 

36,3 

36,2 

35,1 

33,7 

32,7 

33,0 

15,6 

18,6 

19,9 

21,0 

22,5 

18,1 

13,9 

22,7 

6,15 

6,70 

4,72 

3,92 

5,78 

5,56 


i 31 

33,0 

32,5 

31,7 

33,2 

- 34,4 

35,7 

15,2 

16,7 

18,4 

15,8 

14,8 

12,3 

11,0 

19,6 

6,63 

6,34 

1,82 

4,94 

5,91 

5,84 


[ l“Decade 

32,5 

32,5 

32,0 

31,6 

31,8 

32,6 

11,5 

14,6 

17,1 

18,1 

18,0 

15,0 

10,0 

19,5 

6,72 

6,18 

5,73 

6,44 

6,35 

6,66 

.2 

|2 a Decade 

35,4 

35,7 

35,2 

34,1 

33,9 

34,7 

14,1 

16,0 

18,5 

20,8 

19,8 

16,6 

12,4 

21,7 

7,62 

8,07 

7,90 

8,04 

9,17 

8,59 

s 

J3 a Decade 

36,3 

36,4 

36,0 

35,3 

35,1 

36,1 

15,5 

17,6 

19,5 

21,0 

21,0 

18,0 

13,2 

22,2 

8,51 

8,76 

7,72 

7,53 

8,11 

8,86 


[ Mese.. 

34,8 

34,9 

34,4 

33,7 

33,6 

34,5 

13,7 

16,1 

18,4 

20,0 

19,6 

. 16,6 

11,9 

21,2 

7,64 

7,71 

7,13 

7,35 

7,88 

8,06 


Umiditi Milita 

Il CENTESIMI 


64 81 88 


53 88 « 


43 























































































































































DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE MAGGIO 1873 
















































































































































































Anno Vili 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 


GIUGNO 1873 


DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL’ UNIVERSITÀ DI TORINO 

-- 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL IYIESE Di GIUGNO. 


La media delle altezze barometriche osservate nel mese di Giugno è 37,17; essa è superiore di mm. 0,38 a quella di Giugno 
degli ultimi sette anni. Le oscillazioni furono poche e lente, come si può scorgere dal quadro seguente in cui sono registrati 
i valori massimi e minimi delle pressioni corrispondenti. 


Giorni del mese. 

Massimi. 

Giorni del mese. 

Minimi. 

3. 

. . . 40, 7 

7. 

. . 29, 7 

10. 

. . . 39, 8 

13. 

. . 28, 0 

21 . 

. . . 42, 9 

25. 

.. 33,3 

28. 

. . . 40, 6 




La media delle temperature è -+- 20, 9 identica a quella di Giugno degli ultimi sette anni. Le temperature estreme furono 
-+-7,7 e -+- 29,8 la prima nel giorno 1, la seconda nel giorno 29. 

Si ebbero 12 giorni di pioggia; l’altezza dell’acqua caduta è di mm. 54,12. 

Il numero delle volle che spirò il vento in ciascuna direzione è dato dal quadro seguente: 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S .SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

6 li 28 18 1 1 8 4 6 6 7 21 9 2 0 G 3 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 


Fcmrìa' t Hoi 1 ìÌ e< ^' a i.^ e l vento: 0 indica calma: 1 appena sensibile: 2 un po’ forte; 3 forte; 4 fortissimo, 
nr nehh; a nubl : m , indica cumuli : ' cirri ; , strati. 
va rlinJlf rai - a; nb n ei)l >ia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all’orizzonte. 

no npv» • A?l n “ ta 6 scarsa .i P Pioggia; pd pioggia dirotta; pi pioggia temporalesca; gr grandine. 

Le aftezze baro S °t ? ver0 locale - 

Le temDeratnr° me — che sono diminuite di 700 millimetri. .... . 

per onf e mi . n]n,a e massima, e l’altezza dell’acqua caduta e dell’acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 
La parola diV«, re ®‘j trate e le 9 P°m. del giorno precedente. . . 

secondo designa il luogo dove il vento va: se si vuol sapere donde mene bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, 

Per l e osserva,H. Uastl numer i sono minori o maggiori di 180. . . 

nervazioni ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pel tempo che passa fra due osservazioni consecutive. 




































Ci I U Ci n « 


Altezza barometrica 
alla temperatura di 0 gradi 
ill’altitudine di metri 1 
IN MILLIMETRI 


a Decade 
1 Decade 
a Decade : 
Mese. 


6 

1 9 

12 

3 

6 

antim 

• autim 

. merid 

. pom. 

pom. 

35,9 

36,6 

36,0 

35,5 

35,6 

39,2 

39,4 

39,2 

38,8 

38,7 

40,4 

40,6 

40,7 

40,0 

39,9 

40,1 

39,9 

39,7 

38,7 

38,6 

38,2 

38,1 

38,0 

37,2 

36,6 

36,2 

36,1 

35,2 

34,2 

34,2 

32,4 

31,8 

31,6 

30,5 

29,7 

31,9 

33,2 

34,6 

33,9 

33,8 

37,3 

37,9 

38,2 

37,6 

37,6 

39,4 

39,8 

39,7 

38,4 

37,4 

37,1 

36,7 

35,5 

34,5 

34,4 

31,7 

31.1 

30,0 

29,7 

29,0 

28,0 

28,3 

28,7 

28,6 

30,3 

32,4 

33,6 

34,2 

34,2 

34,7 

38,3 

38,7 

38,7 

38,4 

38,2 

39,4 

39,6 

38,9 

38,8 

38,1 

38,2 

38,9 

39,4 

39,0 

38,5 

38,1 

38,3 

38,3 

37,4 

38,0 

38,6 

39,1 

38,9 

38,0 

37,9 

41,1 

4M 

40,9 

40,4 

40,5 

42,3 

42,9 

42,5 

41,5 

41,1 

42,3 

42,0 

41,1 

39,4 

38,6 

38,7 

38,5 

37,6 

35,8 

35,1 

37,5 

38,0 

38,1 

37,6 

37,5 

37,9 

37,4 

36,6 

34,8 

33,3 

34,5 

35,9 

36,5 

36,4 

36,3 

39,9 

40,4 

40,1 

39,4 

39,1 

40,4 

40,6 

40,3 

39,3 

39,1 

40,4 

40,3 

39,9 

38,7 

38,2 

38,4 

38,4 

37,8 

36,0 

36,2 

37,1 

37,3 

37,3 

36,5 

36,2 

36,3 

36,5 

36,3 

35,9 

36,0 

39,2 

39,4 

39,0 

37,9 

37,4 

37,5 

37,7 

37,5 

36,8 

36,5 


G 

Temperatura esterna al Nord 

IN GRADI CENTESIMALI 

Tensione del Vapore 

IN MILLIMETRI 

6 

9 

t2 

3 

6 

9 



6 

9 

12 

3 

6 

9 

i. antim. 

antim. 

merid. 

pom. 

pom. 

pom. 

minima 

massima 

antim. 

antim. 

merid. 

pom. 

pom. 

pom. 

1 13,3 

14,7 

16,9 

19,7 

20,2 

16,6 

7,7 

20,2 

6,21 

5,32 

3,81 

4,53 

4,85 

4,41 

2 11,0 

15,0 

17,8 

19,2 

18,1 

17,2 

10,1 

19,6 

6,67 

7,12 

6,55 

6,22 

6,06 

6,16 

0 16,5 

18,8 

19,4 

20,7 

20,3 

19,1 

13,4 

21,2 

8,04 

7,62 

7,26 

6,55 

8,26 

8,87 

8 16,8 

19,4 

21,3 

21,7 

20,5 

19,2 

14,7 

22,5 

8,85 

9,98 

8,72 

8,68 

9,11 

10,54 

0 13,6 

14,5 

17,9 

19,6 

19,7 

18,7 

13,5 

20,6 

9,16 

10,43 

10,69 

10,42 

12,00 

11,89 

7 14,8 

18,6 

21,6 

18,0 

17,2 

16,7 

14,3 

22,3 

11,42 

11,78 

11,25 

13,32 

12,34 

11,66 

3 15,3 

20,0 

22,4 

24,0 

24,3 

21,2 

16,3 

24,7 

9,95 

9,65 

10,07 

10,14 

9,96 

11,98 

5 16,4 

17,3 

17,1 

19,0 

18,7 

16,8 

15,6 

21,2 

: 9,48 

8,73 

9,87 

8,99 

9,44 

10,21 

3 14,0 

16,6 

18,7 

20,4 

20,8 

18,3 

14,0 

21,2 

9,51 

8,90 

8,22 

8,41 

8,73 

9,35 

2 14,7 

16,0 

18,1 

20,0 

21,6 

19,0 

14,3 

22,4 

10,11 

10,42 

8,00 

9,25 

9,32 

9,42 

) 17,2 

19,3 

21,1 

20,7 

19,3 

17,8 

16,3 

22,4 

10,50 

10,20 

9,70 

9,92 

11,42 

10,99 

2 15,0 

15,6 

19,7 

14,5 

14,2 

14,4 

13,6 

20,4 

9,95 

11,06 

10,61 

10,97 

10,83 

10,43 

4 14,1 

16,7 

10,5 

13,0 

13,8 

13,0 

10,5 

17,7 

9,91 

10,45 

8,51 

7,84 

8,47 

8,58 

3 14,6 

17,8 

20,4 

22,5 

22,3 

19,4 

9,5 

23,3 

8,18 

9,60 

9,77 

7,13 

8,44 

8,68 

) 17,4 

19,7 

21,0 

23,8 

22,6 

19,2 

13,4 

24,6 

8,75 

10,04 

10,38 

10,88 

11,18 

11,71 

i 16,0 

19,8 

22,0 

21,9 

22,0 

20,6 

15,0 

22,8 

10,81 

11,63 

11,82 

12,97 

12,97 

12,46 

I 16,8 

16,1 

16,2 

19,2 

19,6 

18,7 

15,4 

20,4 

13,00 

11,53 

11,10 

9,98 

10,14 

11,89 

1 18,5 

21,0 

22,5 

23,5 

20,7 

20,3 

14,9 

24,2 

10,97 

11,37 

12,19 

11,99 

13,89 

13,95 

1 17,3 

21,4 

24,4 

26,2 

27,2 

23,7 

16,1 

27,7 

12,05 

12,74 

11,03 

11,29 

11,44 

11,87 

: 19,3 

22,9 

25,4 

26,2 

26,0 

22,9 

18,0 

27,6 

13,11 

12,67 

12,81 

11,73 

12,18 

12,42 

’ 20, r 

24,4 

25,6 

27,5 

28,8 

25,0 

19,3 

29,3 

13,47 

14,35 

13,51 

11,94 

13,70 

13,05 

23,0 

24,6 

25,6 

29,3 

30,5 

26,1 

20,0 

31,0 

13,85 

14,69 

15,49 

11,68 

12,37 

12,38 

: 22,4 

24,2 

26,7 

29,3 

25/7 

17,8 

17,0 

30,0 

13,32 

13,28 

14,60 

10,44 

12,16 

12,15 

» 22,4 

22,3 

24,6 

28,7 

23,6 

23,0 

17,6 

29,0 

11,92 

12,79 

12,75 

12,80 

12,88 

13,89 

21,2 

23,8 

26,6 

29,1 

28,7 

25,5 

18,0 

29,7 

12,43 

13,80 

10,57 

10,22 

8,81 

7,74 

24,7 

24,7 

24,7 

25,5 

24,7 

22,9 

20,3 

26,7 

7,61 

6,79 

7,85 

7,92 

8,23 

9,33 : 

20,9 

22,9 

24,7 

26,3 

25,7 

23,0 

17,4 

27,2 

8,69 

6,02 

5,46 

6,51 

9,90 

8,40 ■ 

20,8 

22,8 

25^ 

28,1 

27,8 

25,4 

17,4 

29,4 

10,16 

10,88 

10,55 

10,83 

11,01 

8,76 1 

21,2 

23,6 

25,7 

28,0 

29,1 

24,8 

18,9 

29,8 

12,44 

10,78 

10,52 

12,15 

11,53 

11,20 ' 

21,5 

24,9 

25,9 

25,0 

24,5 

22,8 

21,4 

28,5 

12,31 

14,73 

13,83 

13,57 

15,33 

15,67 1 

14,6 

17,1 

19,1 

20,2 

20,1 

18,3 

13,4 

21,6 

8,94 

8,99 

8,44 

8,65 

9,01 

9,45 ’ 

16,6 

19,0 

20,3 

21,1 

20,8 

19,0 

14,3 

23,1 

10,72 

11,13 

10,79 

10,47 

11,10 

11,30 ' 

21,9 

23,8 

25,6 

27,7 

26,9 

23,6 

18,7 

29,1 

11,62 

11,78 

11,51 

10,81 

11,59 

11,26 1 

17,7 

20,0 

21,7 

23,0 

22,6 

20,3 

15,5 

24,6 

10,43 

10,63 

10,25 

9,98 

10,57 

10,67 : 











































































































































































DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE GIUGNO 1873 






































































































































































































































































































































































Anno Vili. 


LUGLIO 1873 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

dell’ UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL IYIESE DI LUGLIO. 


La media delle pressioni barometriche di luglio è di min. 38, 23; essa supera la media di luglio degli ultimi sette anni di mm. 1, 59. 
Le oscillazioni barometriche furono di piccola ampiezza; il seguente quadro contiene i minimi ed i massimi della pressione. 


Giorni del mese. 

Minimi. 

Giorni del mese. 

Massimi. 

1 . 

. . 35, 7 

3. 

. . . 39, 

2 

5 . .. 

. . 35, 1 

8. 

. .. 40, 

2 

14. 

. . 33, 5 

17. 

. .. 44, 

0 

19. 

. . 34, 4 

22 ...... 

. .. 41, 

4 

24. 

. . 34, 7 

31 . 

. .. 41, 

7 


La 

Le 

II 


media delle temperature supera solo di 0°, 3 la media di luglio degli ultimi sette anni. 

temperature estreme furono -M6°, 4, nel giorno 16 e -1-31,8 nel giorno 22. — Si ebbe pioggia in undici giorni e l’al¬ 
tezza dell’acqua raccolta nel pluviometro fu di mm. 76,84. 
seguente quadro dà il numero delle volte che spirò il vento in ciascuna direzione: 


N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

23 51 25 14 7 4 1 5 10 5 8 0 2 2 6 5. 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 


Forma del ^ e "? 0: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’forte; 3.forte; 4 fortissimo. 

nr nphv nUm * m lnc * lca cumuli; r cirri; s strati. 

P9 piomba nebbia i n f nebbia fitta; no nebbia solo all’orizzonte. 

. no neve- br hrin= 6 scarsa i J P pioggia; pd pioggia dirotta; pi pioggia temporalesca; gr grandine. 

S SBtìSsSa >«-. locale- 

Le temperature”^- e sono diminuite di 700 millimetri. 

^ per cui sono registrate^ 1 ? aS q ìm a ’ esattezza dell’acqua caduta e dell’acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 

te bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, 


, Per cui sono roJIi 111 ? e ™ ass > m a, e L’altezza dell’acqua caduta e dell’acqua e> 

La Parola 1 h ?* 8 6 l« ? P° m - del giorno precedente. 

n secondo chp miQO ?- esi ^ na '1 luogo dove il vento va; se si vuol sapere donde viene bisogna aggiungere o togliere 180 i 
p0r le osservazioni 8 ^ 1 numeri sono minori 0 maggiori di 180. 

- ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pel tempo che passa fra due osservazioni consecutive. 









































LUGLIO 


Giorni 

del 

MESE 

Altezza barometrica 
alla temperatura di 0 gradi 
ed all’altitudine di metri 276 
IN MILLIMETRI 



Temperatura esterna al 

IN GRADI CENTESIMA 

Nord 

Ltl 




Tei 


del Vai 

limetH 

►ore 




6 

anlim. 

36,8 

36,5 

12 'd 

35,8 

3 

35,7 

36,2 

37,9 

6 

19,4 

9 

antim. 

22,3 

12 

24,3 

3 

22,4 

c 

pom. 

21,8 

9 

19,4 

minima 

18,8 

massima 

24,8 

6 

13,44 

9 

13,42 

<2 d 

13,81 

3 

12,79 

6 

pom. 

14,69 

9 

11,58 


2 

38,3 

38,7 

38,4 

37,5 

37,1 

38,1 

19,9 

21,0 

22,7 

24,7 

25,0 

23,1 

17,4 

25,4 

12,65 

13,21 

12,35 

12,33 

12,67 

12,61 


3 

38,8 

39,2 

38,7 

37,8 

37,4 

37,7 

19,4 

21,3 

23,4 

25,7 

25,4 

23,8 

18,2 

26,3 

12,83 

13,52 

14,22 

10,83 

14,26 

15,06 


4 

37,9 

37,8 

37,0 

36,3 

35,9 

36,0 

21,2 

23,7 

25,7 

27,3 

26,3 

24,6 

19,8 

27,8 

14,32 

13,20 

13,23 

13,09 

14,95 

15,13 

l 

5 

35,8 

36,0 

35,7 

35,2 

35,1 

36,0 

21,3 

25,1 

26,6 

28,0 

28,3 

25,6 

20,9 

29,0 

13,99 

14,32 

15,88 

14,73 

14,77 

15,45 

a 

6 

37,6 

38,2 

37,8 

37,2 

37,4 

38,4 

25,0 

26,2 

27,8 

29,6 

28,9 

26,7 

20,6 

30,4 

14,32 

14,91 

15,45 

16,57 

17,43 

17,49 


7 

39,3 

39,9 

39,6 

'39,0 

38,6 

39,9 

24,0 

26,4 

28,8 

31,0 

30,0 

27,0 

21,5 

•31,7 

16,20 

14,95 

15,17 

16,08 

18,54 

11,44 


8 

40,0 

40,2 

39,3 

38,5 

37,5 

38,1 

22,8 

27,4 

29,1 

28,8 

29,2 

25,3 

21,8 

30,4 

14,08 

14,22 

13,28 

13,70 

11,87 

14,22 


9 

38,5 

37,5 

37,6 

36,7 

36,6 

37,7 

23,8 

26,7 

28,8 

30,8 

30,3 

26,8 

20,8 

31,6 

12,28 

12,18 

11,99 

11,33 

10,26 

14,93 


10 

37,6 

37,7 

37,2 

36,5 

36,2 

37,2 

23,7 

26,8 

28,2 

29,7 

28,4 

23,7 

21,9 

30,3 

13,87 

14,24 

14,19 

13,91 

15,84 

15,87 


11 

36,6 

36,9 

36,7 

35,9 

37,0 

36,9 

24,3 

25,7 

26,9 

24,6 

27,9 

19,7 

17,4 

27,6 

15,22 

15,97 

15,34 

18,18 

14,05 

13,84 


12 

37,4 

37,5 

37,1 

35,6 

34,3 

34,4 

19,3 

22,6 

24,7 

25,4 

22,3 

20,5 

17,7. 

26,2 

12,74 

13,88 

12,75 

13,32 

15,33 

15,39 

. 

13 

34,2 

34,6 

34,8 

34,3 

35,1 

36,5 

19,3 

23,3 

24,6 

25,6 

23,3 

21,5 

17,3 

26,4 

12,06 

14,19 

14,45 

13,29 

15,89 

16,21 

| « 

a 

14 

36,8 

37,0 

36,4 

34,8 

33,6 

33,5 

22,4 

24,0 

25,3 

26,3 

21,8 

20,5 

19,1 

27,4 

15,86 

14,83 

15,46 

15,65 

14,87 

14,20 

) 15 

34,6 

35,1 

34,8 

34,4 

34,6 

36,4 

18,7 

21,7 

24,1 

26,7 

25,5 

23,3 

16,8 

27,4 

10,44 

7,29 

8,30 

6,95 

10,58 

7,83 

1 

\ 16 

38,2 

39,2 

39,2 

38,8 

39,0 

40,3 

22,2 

24,3 

25,1 

26,5 

25,7 

22,8 

16,4 

27,4 

8,60 

9,42 

9,38 

8,80 

10,77 

12,11 

8 

17 

43,7 

44,3 

44,0 

43,3 

42,9 

43,2 

20,2 

22,0 

24,0 

25,9 

25,5 

23,2 

18,2 

2ff,2 

9,65 

12,10 

12,44 

10,84 

10,95 

11,37 

*| 

' 18 

'43,8 

43,9 

42,7 

41,2 

40,7 

40,3 

20,2 

22,6 

24,7 

26,5 

26,3 

23,6 

20,1 

27,2 

14,30 

12,66 

11,85 

11,93 

12,79 

12,53 


19 

37,4 

37,2 

35,8 

34,6 

34,4 

36,5 

21,3 

23,7 

26,1 

28,2 

27,7 

24,3 

17,3 

28,8 

12,74 

14,5? 

13,66 

13,50 

14,50 

14,60 


i 20 

39,9 

40,3 

39,8 

39,0 

38,3 

39,5 

19,2 

23,2 

23,4 

26,3 

28,0 

24,4 

17,4 

28,4 

10,83 

11,37 

10,63 

10,34 

9,87 

11,88 

! ( 

21 

40,1 

40,3 

40,2 

39,9 

39,5 

40,1 

20,8 

23,1 

25,4 

27,0 

27,4 

24,2 

18,0 

27,9 

13,17 

13,25 

12,35 

13,90 

16,48 

15,28 


1 22 

41,4 

41,4 

40,3 

39,0 

38,4 

38,8 

21,5 

25,0 

27,0 

30,5 

31,3 

27,2 

20,1 

31,8 

13,65 

13,11 

15,14 

12,77 

12,41 

14,12 

1 ! 

23 

39,3 

39,4 

38,4 

37,4 

37,1 

37,2 

23,2 

25,3 

27,8 

27,5 

26,1 

22,7 

21,0 

29,2 

13,59 

15,69 

13,75 

14,49 

16,90 

16,01 


24 

35,7 

36,2 

35,5 

34,8 

34,7 

36,3 

23,8 

26,3 

28,8 

29,6 

29,3 

26,1 

21,4 

30,6 

14,29 

12,71 

11,78 

13,05 

13,76 

13,77 

1 

1 25 

38,6 

38,9 

38,6 

38,1 

37,6 

38,4 

21,7 

23,7 

25,5 

27,8 

27,8 

26,0 

20,3 

28,7 

14,75 

14,97 

14,57 

14,50 

14,79 

15,48 

« 

\ 26 

39,4 

39,6 

38,9 

38,2 

37,7 

38,4 

22,2 

25,4 

27,0 

28,5 

28,2 

25,7 

21,7 

29,1 

15,32 

15,51 

15,86 

14,42 

14,90 

15,79 

u 

27 

39,2 

39,1 

38,0 

38,7 

38,7 

39,0 

24,0 

25,6 

28,2 

22,9 

24,4 

23,2 

22,2 

28,8 

16,26 

14,48 

14,81 

13,82 

16,53 

15,89 


| 28 

39,5 

39,7 

39,4 

39,4 

39,9 

40,0 

22,6 

24,9 

26,4 

22,8 

22,5 

22,4 

19,3 

27,5 

14,14 

15,13 

15,06 

15,40 

14,55 

14,40 


29 

40,8 

41,1 

40,9 

40,4 

40,1 

40,9 

22,2 

24,0 

26,1 

28,0 

28,2 

25,9 

18,2 

29,6 

14,45 

13,12 

13,99 

14,37 

13,50 

17,44 


' 30 

41,4 

41,5 

41,3 

41,0 

40,6 

40,9 

23,2 

26,2 

27,8 

29,6 

28,5 

26,5 

21,3 

30,2 

15,43 

16,48 

16,27 

16,50 

17,43 

17,13 


i 31 

40,9 

41,7 

41,4 

40,5 

40,2 

41,0 

22,8 

26,4 

28,3 

30,6 

30,0 

27,4 

21,7 

31,2 

11,67 

15,71 

13,49 

15,20 

14,98 

16,82 

; 

11*Decade 

38,7 

38 , 2 ! 37,7 

1 

37,0 

36,8 

37,7 

22,0 

24,7 

26,5 

27,8 

27,4 

24,6 

20,2 

28,8 

13,80 

13,82 

13,96 

13,54 

14,53 

14,38 


)2 a Decade 

38,3 

38,6 

38,1 

37,2 

37,0 

37,7 

20,7 

23,3 

24,9 

26,2 

25,4 

22,4 

17,8 

. 27,3 

12,24 

12,62 

12,43 

12,28 

12,96 

13,00 

s 

13“Decade 

39,7 

39,9 

39,3 

38,8 

38,6 

39,2 

22,5 

25,1 

27,1 

27,7 

27,6 

25,2 

20,5 

29,5 

14,25 

14,56 

14,28 

14,40 

15,11 

15,65 


( Mese.. 

38,7 

38,9 

38,4 

r 

37,5 

38,2 

21,8 

24,4 

26,2 

27,2 

26,8 

24,1 

19,5 

28,5 

13,43 

13,67 

13,56 

13,41 

14,20 

14,33 





























































LUGLIO 


Intensità relativa 




Azimuto 

della direzione del Vento 

IN «BADI SESSAGESIMALI 

Quantità di cielo coperto 

IN DECIMI 

Stato atmosferico 

IN MILL 

caduta 

IMETRI 

evaporata 

9 

6 

9 

antim. 

l2 d 

pom. 

6 

pom. 

9 

G 

9 

ani. 

12 

3 

pom. 

6 

pom. 

pom. 

6 

antimerid. 

antimerid. 

12 

3 

pomerid. 

pomerid. 

9 

pomerid. 


2,04 

2 

20 

45 

25 

45 

50 

45 

10 

8 

8 

7 

6 

10 

sm 

sr 

m 

. ms 

s 

sm 

0 

0 

0 

45 

50 

100 

120 


8 

7 

3 

4 

3 

1 

ms,rno 

ms, r 

m 

ms, n 

sr 

sr 

0,75 

1,82 

0 

45 

30 

355 

65 

40 


8 

9 

4 

7 

2 

•2 

m,s, r,nr 

m 

m 

m 

ms 

ms ' 

0 

2,35 

0 

25 

45 





4 

2 

1 

9 

10 

10 

sm,r nr 

m h sr, 

m, s 

sm 

sr 

* 

0 

2,80 

1 

220 

265 

20 


135 

45 

4 

4 

4 

8 

3 

0 

sr, m, rib 

sr 

m 

m 

sm 


0 

2,20 

0 


2 

20 




0 

0 

3 

2 

10 

9 

nb 

mh 

m 

msr 

sm 

sm 

0 

2,90 

0 


40 

45 

40 



2 

1 

1 

2 

9 

8 

sm, r 

s,mh, nr 

rs° m>‘ 

sr, m h 

sn 

* 

0,20 

3,55 

0 

230 

170 


235 

220 


7 

7 

9 

9 

7 

5 

sr, m 

sr, m 

rs, mh 

rs 

sr, m 

sr 

0,40 

2,60 

1 

60 

60 


65 

55 

25 

0 

0 

0 

0 

1 

9 



m h 

msh 

msh 

ms 

0 

3,75 

1 

15 

60 

30 

20 

55 

5 

2 

3 

-3 

4 

8 

7 

sm, r 

mrs 

m 

m 

ms 

sm 

1,55 

3,40 

2 

30 

60 

55 

35 

55 

190 

3 

2 

3 

10 

10 

1 

sm 

msr 

m 

pt 

n 

* 

29,13 

2,25 

2 

90 

235 

90 

5 

70 

50 

9 

8 

4 

10 

8 

6 

smr 

srm 

r, m 

ms 

sm 

sm, n 

0 

1,45 

2 

25 

60 

55 

25 

90 

4 

1 

2 

1 

8 

10 

sr, m 

m h 

m 

m 

m 

P 

4,50 

2,10 

2 

4 

60 

60 

0 

50 

85 

7 

3 

4 

• 7 

8 

9 

msr, no 

ms, n 

m 

mns 

sn 

sm 

2,05 

1,86 

i 

10 

330 

180 

155 

45 

*30 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



m,s° 

mh 

m k 


0,60 

2,90 

2 

195 

180 

265 

100 

60 

295 

0 

1 

3 

0 

0 

' 0 

sr, nr 

rs 

r, rs mh 

mh 

mh 


0 

3,30 

j 

350 

0 

35 

330 

25 

25 

0 

0 

4 

1 

1 

2 

s h 


m 

mh 

S>‘ 

sh 

0 

3,26 

1 

0 

30 

40 

5 

30 

30 

10 

2 

1 

1 

0 

0 

sm 

msr 

m 

sm h 

mh 

sm h , n 

0 

2,70 

2 

330 

20 

10 

30 

5 

15 

1 

3 

3 

3 

1 

1 

ms, r, no 


rs, m 4 

rs, mh 

smh 

0 

3,06 

1 

10 

185 

30 

190 

210 

300 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

sr 

m h 

m 

mh 



0 

2,68 

1 

355 

5 

15 

20 

30 

350 

0 

0 

6 

1 

2 

0 


sr 

rs 

m h sr 

sr, m 

s 

0 

2,90 


335 

30 

180 

210 

215 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

sm 

m h 

m h 

mh 

smh 

Sh 

0 

2,72 

2 


10 

15 

15 

110 

20 

0 

0 

1 

9 

10 

2 

no, rs 

m h 

mh 

n 

sm, n 


0 

2,90 

2 

185 

75 

15 

0 

15 

325 

0 

2 

2 

2 

3 

3 

smr, no 

mr 

rs 

mh rs 

ms, nr 

sm 

0 

3,60 

1 

210 

25 

320 

30 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

7 

sr, no 

m* 

m 

m 

ms 

sm 

35,46 

2,30 

2 

10 

30 

95 

30 

30 

15 

7 

1 

3 

2 

1 

0 

msr, no 

msr 

m 

ni 

sm 


0 

2,70 


20 

30 

30 

335 

165 

170 

4 

2 

5 

10 

8 

0 

smr, no 

ms 

sm 

sn 

sm, nr 

m 

0,90 

2,20 

1 

30 

210 

20 

110 

225 

105 

0 

0 

5 

10 

9 

4 

no 

m, no 

ms 

ms, n 


sm 

1,30 

1,65 

1 

30 

160 

160 

225 


310 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

s h , no 

m 4 

mh 

m h , sr 

s k 


0 

1,60 

1 

320 

15 

260 

350 

305 

20 

1 

2 

6 

6 

6 

2 

sr, no 

m h , sr 

m, n 

msr 

sin 

* 

0 

2,30 

1 

180 

25 

30 

30 

310 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


no 

m h 

m h 

mh 


0 

25 
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Giorni del mese. Minimi. 

2. 36,0 

5. 36,0 

10. 32,8 

19. 32,9 

23. 27, 3 

29 . 32,1 


Giorni del mese. Massimi. 

3. 40,7 

8. 42,6 

13. 43,2 

22. 41, 5 

27. 41,3 


La media delle temperature supera quella di Agosto degli ultimi sette anni di 1 ,8. Le temperature estreme urono -+* , 

e -+- 33°, 6 si ebbe la prima il giorno 31, la seconda il giorno 7. 

Si ebbe pioggia in 8 giorni ; e l’acqua caduta misura l'altezza di mm. 46,1. 

Il seguente quadro dà il numero delle volte che spirò il vento in ciascuna direzione. 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

43 50 7 71300676424 7 22 


notazioni ed avvertenze. 

Intensità media del vento: 0 indica calma: 1 appena sensibile; 2 un po’ forte; 3 forte; 4 fortissimo, 
renna delle nubi: m indica cumuli: r cirri; s strati. 

nr nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo aH’orizzpnte. „r an Hinn 

Pff pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pt pioggia temporalesca, gr g 
rwL« eve -’ • brina 3 r 9 rugiada, 
arenazioni sono fatte a tempo vero locale. 

temperature^ninhna ^“ralìeS caduta e dell'acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 

u . s* t-sss»* Koin,.» 1 a 8 ?.™ ». P . re d»*, *..*>. m ««».* d> m <*>"•«»•. 

»« u ^ «»p« * *• *» —»*■* 
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Anno Vili. 


SETTEMBRE 1873 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

dell’ UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL IYIESE DI SETTEMBRE. 

La media delle pressioni barometriche osservate nel mese è 38, 33 ; essa differisce pochissimo dalla media di settembre degli ultimi sette 
anni. Le oscillazioni della pressione barometrica furono di mediocre ampiezza, come si vede nel seguente quadro, in cui sono 
registrati i valori estremi che loro corrispondono. 

Minimi. 

31, 5 
31, 3 
35, 9 
39, 5 


Giorni del mese. 

Massimi. 

Giorni del mese. 

4 

. 38 0 

1 ... 

12. 

. . 40, 5 

16 . . . 

20. 

. . 43, 6 

24 .. . 

26 ....... 

.. 44,0 

29 ... 


La media della temperatura fu inferiore di 1°, 3 a quella di settembre degli ultimi sette anni. 

La maggior temperatura (-§-26°, 9) si ebbe il primo del mese, e la minore (-+-9°, 0) il 17. In lull ° * mese cin< L ue urono 1 
giorni con pioggia, nei quali si raccolsero nel pluviometro mm. 57,25 d acqua. 

La frequenza dei venti in ciascuna direzione è data dal seguente quadro: 

SE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

2 6 4 3 2 4 6 0 3 7 20. 


NNE 

48 


ENE 
7 ' 


NOTAZIONI 


E» AVVERTENZE. 


Fwmi^Ji elat ‘ V v del y ent0: 0 indica calma; t appena sensibile; 2 un po’forte; ,3 forte; 4 fortissimo, 
nr nii!v nuhl: m indica cumuli; r cirri; * strati. 


Le osserva» - ! * brina; r * rugiada ’ 

Le altezze ha™ S °, n ° / atte a tempo vero locale. 

rsss" assE-.*... . «.e,» «.p»..*., « «i**™ ■«. * - 

L ‘aì‘.s-rj« ! 8» a icììs fi™» 0 . szrn°T ™.> «*» *»*. ».•». «««■. •«*»»«««■ « : 

'• b'SoltaSLni esp™« pel tempo oh. p» «r. doe «on.oeu.i.o. 


comprese fra le 9 pom. del giorno 
bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, 
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Altezza barometrica 
alla temperatura di 0 gradi 
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12 

3 


9 

6 

9 

12 

3 


atim. ai 


end. p 

om. p 

iom. p 


antim. 

antim. 

merid. 

pom. 


37,5 : 

37,7 : 

37,5 : 

36,1 : 

35,9 : 

36,7 

17,8 

21,4 

24,4 

26,5 

( 2 

38,0 

37,3 : 

37,4 

36,4 : 

35,8 : 

36,8 

19,8 

21,3 

22,1 

22,5 

\ 3 

36,6 

36,7 

36,0 

35,0 

36,0 

36,9 

17,7 

18,8 

21,3 

21,7 

\ 4 

36,9 

37,3 ' 

36,3 

35,7 

35,6 

37,5 

16,0 

18,0 

21,0 

22,5 

1 5 

35,3 

35,8 

35,5 

34,3 

34,1 

34,7 

16,4 

18,8 

17,6 

18,0 

\ 6 

34,4 

35,3 

35,4 

35,1 

34,6 

33,5 

14,5 

15,8 

17,6 

18,5 

7 J 7 

31,5 

32,1 

32,1 

31,6 

32,4 

34,7 

14,9 

18,0 

20,1 

21,9 

“■/ 8 

35,4 

36,4 

36,0 

35,5 

35,6 

36,0 

14,8 

16,6 

18,8 

20,8 

9 

36,8 

37,9 

37,7 

36,9 

37,0 

38,3 

15,0 

17,5 

19,8 

21,1 

l 10 

37,9 

38,9 

38,0 

36,9 

36,8 

37,1 

15,0 

15,6 

18,8 

22,1 

1 11 

38,4 

39,9 

39,9 

39,2 

39,2 

39,8 

14,3 

17,3 

20,6 

22,7 

12 

40,1 

40,5 

40,0 

38,9 

38,4 
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15,2 
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23,7 

\ 13 
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38,0 

38,4 
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19,9 
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[ 21 
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40,0 

40,E 
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29 

40,0 

l 40,4 
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39,9 

41, ( 
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16,3 

18,9 

1 30 

42,C 

1 42,7 
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: 41,9 

j 41,6 

i 43,1 
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14,0 
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18^7 

11"Decad 

e 36,( 

3 36,! 

5 36,! 

2 35,1 
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1 36, 
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21,6 

.|j2 a Decail 

le 37, 

7 38,! 

5 38, 

1 37,i 
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le 41, 
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( Uese. 
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I 
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Tensione del Vapore 
IN MILLIMETBI 
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14,48 
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3,55 

4,21 

3,89 

3,99 
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5,30 

20,4 

6,29 

7,35 

7,59 

7,72 

8,60 
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9,36 

9,31 
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24,9 

9,74 
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10,33 

12,30 
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13,95 

12,77 

12,63 
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13,83 
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13,20 

13,66 

13,02 

14,55 

12,94 

22,0 

11,58 

12,50 

12,59 

11,49 

12,69 

13,38 


72 78 
71 78 
57 70 
82 85 

73 84 
61 65 
56 ' 8 ! 

6^j 72 ri 
50 47 


82 68 85 91 9 
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4»»» Vili. OTTOBRE 1873 

BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’ OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL' UNIVERSITÀ DI TORINO 

-— •^aaATJVWv'- 

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE 01 OTTOBRE. 


La inedia delle altezze barometriche osservate è 36,95. Essa è inferiore di ridi. 0,65 alla media di Ottobre degli ultimi sette 
anni. Le oscillazioni che si ebbero nel mese furono quasi tutte rapide e di discreta ampiezza. I valori massimi e minimi dejla 


pressione sono registrati nel quadro seguente. 


Giorni del mese. Massimi. 

1 . 44,4 

7. 42,3 

11 . 43,6 

17. 39,4 

23. 36,8 

28 . 42, 7 


Giorni del mese. Minimi. 

5. 39, 1 

9. 27, 5 

15. 33,8 

21 . 30,5 

24 . 30,0 

30 . 28,1 


La media della temperatura supera la media di Ottobre degli ultimi selle anni di 2°,0. Essa oscillò fra -+■ 5 ,8 e -+- 22 ,9. 

Si ebbero quindici giorni con pioggia, e l'altezza dell’acqua caduta raccolta nel pluviometro fu di mm. 174,7. 

11 seguente quadro dà il numero delle volte che spirò il vento in ciascuna direzione. 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

22 34 1 4 6 5 2 7 17 12 2 2 8 5 8 15 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 

media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’ forte; 3 forte; 4 fortissimo. 

S- nubi: m indica cumuli: r cirri; « strati. 
nn ”. e . a ra ^ a » nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all’orizzonte. 

rw ? 10 ^> ia nnnuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pt pioggia temporalesca; gr grandine. 

L* 3Kr > né vero locale. ' 

uta.pea.srss rzsstfi&g sisagi-«i.». «i**» » -»*««> *»• » » —»«• *• >• 9 **• « «*«• 

U J5* SS'ISgna ìflLgrdoS'il'ienTo SJf^'sT vuol sapere donde eie», bisogno aggiungere o togliere 180 «i numeri di gradi del Bollettino, 
"" 1. o^iES poi tempo oh. parsa tra due osserv.aioni consecutive. 
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Giorni 

Altezza barometrica 
alla temperatura di 0 gradi 
ed all’ altitudine di metri 276 

IH MILLIMETRI 



Temperatura esterna al Nord 

IN GUADI CENTESIMALI 
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11,23 

11,42 

84 


3 

41,7 

42,4 

41,9 

40,7 

40,7 

41,5 

13,7 

15,7 

19,1 

21,9 

21,0 

17,9 

10,5 

22,9 

9,90 

10,27 

11,71 

11,43 

12,59 

11,94 

83 

•o - 

4 

41,6 

41,9 

41,5 

33,9 

40,0 

40,1 

14,5 

16.2 

19,3 

21,0 

20,3 

18,4 

11,3 

21,5 

10,92 

11,81 

11,97 

12,10 

12,91 

12,19 

89 

a) 

5 

39,4 

39,8 

39,6 

39,1 

39,1 

39,7 

15,4 

17,3 

20,1 

21,3 

20,5 

18,1 

15,4 

21,7 

11,18 

12,05 

13,97 

11,98 

11,87 

12,61 

87 

.1 

6 

40,1 

41,7 

41,6 

40,6 

40,8 

41,3 

14,5 

15,6 

19,5 

21,5 

20,6 

19,6 

14,3 

22,0 

10,61 

10,94 

11,52 

11,67 

12,52 

12,95 

88 

7 

41,3 

42,3 

41,4 

40,2 

39,7 

39,8 

16,8 

18,0 

20,1 

22,2 

21,2 

19,0 

16.8 

22,6 

12,30 

12,38 

12,29 

11,70 

12,13 

12,12 

88 


8 

38,2 

38,0 

36,3 

33,7 

33 5 

33.4 

14,9 

15,8 

17,4 

18,5 

16,8 

15,1 

14,9 

19,3 

11,42 

12,13 

12,65 

12,58 

12,24 

11,72 

91 


9 

29,7 

29,4 

28,2 

27,5 

29,2 

31,9 

14,1 

15,0 

16.8 

14,5 

11,3 

11,2 

10,2 

16,8 

10,75 

11,09 

11,36 

9,39 

8,44 

7,85 

91 


10 

36,1 

38,2 

39,0 

39,9 

41,5 

42,8 

11,5 

12,5 

15,5 

16,9 

15,6 

15,0 

10,5 

17,2 

8,08 

8,82 

7,32 

7,87 

8,28 

9,95 

80 


11 

42,8 

43,6 

43,5 

43,0 

43,0 

43,3 

13,5 

15,1 

17,9 

18,6 

168 

16,1 

13,5. 

1:9,1* 

10,19 

9,95 

9 87 

12,01 

12,24 

12,03 

90 


12 

41,5 

42,0 

41,3 

39,9 

39,6 

39,9 

15,4 

'15,7 

17,6 

18,7 

18.0 

15,7 

15,1 

19,2 

12,15 

11,99 

11,53 

11,02 

11,15 

11,15 

95 

J 

13 

38.6 

38,5 

37,7 

36,5 

36,4 

36,7 

14.0 

15,1 

17,9 

18,7 

18,1 

17,5 

13,6 

19,0 

10,89 

11,30 

11,21 

11,95 

12,32 

12,68 

92 

» ' 

14 

35,7 

36,4 

36,4 

35,5 

35,2 

35,2 

15,4 

15,9 

17,3 

'18,1 

16,2 

15,7 

15,3 

18,7 

12,50 

12,15 

12,36 

12,44 

13,41 

12,85 

98 

s 

] 15 

33,8 

34,5 

34,6 

34,1 

34,9 

35,3 

14,0 

14,5 

14,3 

15,9 

15,2 

13,9 

13,8 

16,5 

10,96 

11,18 

11,57 

11,37 

11,73 

10,89 

92 

| ■ 

\ 1G 

34,0 

35,0 

34,9 

34,6 

34,7 

35,2 

13,5 

13,7 

13,5 

13,8 

14,0 

13,3 

12,8 

14,2 

10,85 

10,40 

10,98 

10,68 

11,36 

11,16 

95 

l 

17 

35,9 

38,2 

38,4 

383 

38,7 

39,4 

13,4 

14,0 

15,9 

15,7 

14,2 

14,2 

12,7 

16,3 

10,98 

10,83 

10,79 

11,35 

11,79 

11,36 

97 

* 1 

f 18 

38,7 

39,4 

39,3 

38,7 

38,9 

39,1 

13,7 

13,8 

14,4 

14,3 

14,1 

14,0 

13,5 

14,7 

11,01 

10,74 

10,90 

10,56 

11,09 

10,96 

94 


19 

38,4 

39,0 

38,8 

38,0 

38,2 

39,1 

12,8 

14,0 

16,2 

17,0 

15,7 

15,0 

12,7 

17,4 

10,16 

*10,56 

10,96 

10,63 

10,94 

11,30 

93 


i 20 

37,3 

37,4 

36,0 

31,0 

33,3 

32,9 

13,5 

15,0 

16,7 

17,5 

16,3 

14,7 

13,1 

18,1 

10,99 

11,30 

10,13 

8,88 

10,69 

10,13 

95 


- 21 

30,4 

31,1 

30,9 

30,5 

31,6 

32,3 

12,0 

12,7 

15,0' 

17,3 

15,5 

13,7 

11,8 

17,7 

9,32 

9,45 

10,18 

9,90 

9,77 

9,23 

89 


22 

34,2 

35,3 

35,4 

35,1 

-35,6 

36,2 

11,3 

12,0 

13,2 

14,2 

13,7 

13,4 

10,8 

14,5 

9,30 

8,20 

8,95 

9,12 

10,01 

9,67 

94 


1 23 

36,0 

36,8 

36,4 

35,4 

35,4 

35,5 

12,2 

12,4 

13,8 

14,8 

13,5 

12,8 

11,9 

15,1 

10,07 

9,57 

8,85 

8,82 

10,60 

9,97 

96 

* 

\ 24 

32,9 

32,8 

31,6 

30,0 

29,3 

27,6 

12,0 

12,4 

13,4 

13,5 

12,5 

126 

11,8 

. 13,7 

9,50 

9,32 

9,41 

9,73 

10,21 

10,21 

91 

s 

) 25 

22,7 

23,1 

22,8 

23,3 

25 8 

28,2 

12,0 

12,4 

14,6 

16,4 

12,7 

10,2 

10,2 

16,5 

9,31 

9,57 

9,46 

6,40 

7,53 

6,69 

90 

i 

/ 26 

30,1 

32,3 

32,7 

33,1 

31,3 

36,2 

7,0 

7,3 

11,4 

13,2 

12,0 

9,9 

6,1 

13,5 

6,52 

6,40 

5,07 

4,34 

6,53 

5,59 

88 

27 

38,9 

40,7 

41,0 

40,8 

41,6 

42,4 

6,5 

6,7 

10,9 

12,3 

10,7 

8,8 

5,8 

12,4 

5,09 

5,70 

4,54 

5,39 

7,09 

5,32 

72 


1 28 

42,2 

42,7 

42,4 

41,7 

41,6 

41,8 

6,8 

7,3 

7,4 

7,8 

7,8 

7,8' 

6,6 

. 8,8 

5,79 

6,19 

7,27 

7,07 

7,01 

7,07 

79 


1 29 

40,3 

40 6 

40,5 

39,8 

39,9 

40,3 

7,5 

7,7 

8,2 

8,4 

8,3 

8,6 

7,1 

8,6 

6,72 

6,81 

6,95 

6,89 

7,61 

7,13 

88 


' 30 

35,8 

34,8 

32,5 

39,4 

29,4 

28,1 

8,4 

8,8 

9,4 

9,9 

10,1 

10,1 

8,2 

10,4 

7,78 

7,77 

8,34 

8,83 

9,11 

9,11 

96 


t 31 

28,2 

2?,7 

29,8 

29,9 

31,0 

31,9 

9,5 

10,4 

12,6 

14,2 

13,0 

11,7 

9,1 

14,8 

8,34 

8,81 

9,02 

8,86 

8,58 

9,12 

96 


(1* Decade 

39,4 

4o;i 

39,4 

38/i 

38,7 

39,5 

14,0 

15,6 

18,4 

19,9 

18,8 

17,0 

12,5 

20,7 

10,33 

10,86 

11,14 

11,02 

11,59 

11,28 

87 

•| 

Ì2* Decade 

37,7 

38,4 

38,1 

37,3 

37,3 

37,6 

13,9 

14,7 

16,2 

16,8 

15,9 

15,0 

13,6 

17,3 

11,07 

11,04 

11,03 

11,09 

11,67 

11,45 

94 

a 

|3 a Decade 

33,8 

34,5 

34,2 

33,6 

34,1 

34,6 

9,6 

10,0 

11,8 

12,9 

11,8 

10,9 

9,0 

13,3 

7,98 

7,98 

8,03 

7,71 

8,55 

8,10 

89 


f Mese . 

36,9 

37,6 

37,1 

36,3 

36,6 

37,2 

12,4 

13,3 

15,5 

16,4 

15,4 

14,2 

11,6 

17,0 

9,76 

9,90 

10,00 

9,90 

10,53 

10,28 

90 
































































































Intensità relativa 


Azimuto 

della direzione del Vento 

IN GUADI SESSAGESIMALI 


OTTOBRE 


Quantità di cielo coperto 


9 *ntimerid. 


j 

, 

1 


6 1 


« 1 

9 

42 

3 

6 ! 

9 

6 

9 


^ : 

3 

t. 

an 


merJ pom. 1 pom.' pom. 

nlim. a 


nerid. 

pom. 


pom. 

ant. 

ant 



pom 

1 

\ 

t 

1 

0 

1 

320 

330 

180 

195 


290 

0 

0 


0 

0 

0 

0 


0 

1 

1 

0 




195 

225 


0 

0 


0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

245 



240 


0 

0 

0 

0 

1 



0 

0 

1 

1 

305 




10 

.10 

9 

0 

9 

9 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

170 

165 

30 

20 

330 

290 

4 

10 

8 

10 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

330 

325 

165 




* 0 

0 

1 

0 

3 

0 

1 

0 

1 

1 

1 


200 


120 

130 

90 

3 

1 


8 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

5 

30 

20 

260 

150 

15 

4 


» 

10 

11] 

2 

1 

2 

4 

3 

3 

63 

30 

15 

50 

30 

335 

10 

10 

9 

1C 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

490 

130 

30 

20 

180 

270 

10 

f 

1 

8 

1C 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

80 

10 

215 

180 

170 

205 

10 


) 

10 

1( 

1 

1 

1 

1 

• 1 

1 

160 

340 

30 

30 

30 

355 

10 

10 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

\ 

25 

120 

185 

45 


95 

10 


7 

7 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

2 




310 

15 

0 

10 

10 

10 

11 

2 

1 

' 0 

\ 

1 

1 

30 

330 


30 

25 

0 

10 

10 

10 


1 

1 

1 

'l 

2 

2 

0 

345 

340 

5 

20 

20 

10 

10 

10 

11 

3 

3 

3 

2 

2 

,1 

10 

5 

30 

350 

5 

305 

10 

10 

10 

11 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

310 

15 

0 

300 

280 

220 

10 

10 

10 

li 

1 

t 

0 

1 

1 

1 

180 

190 


60 

25 

25 

5 


7 

7 


0 

1 

1 

1 

1 

1 


290 

150 

95 

190 

270 

10 


9 

6 


0 

0 

' 1 

1 

1 

1 



170 

205 

190 

210 

8 



3 


1 

1 

i 

1 

1 

1 

345 

345 

25 

100 

75 

210 

10 

10 

9 


1 

1 

t 

1 

1 

r 

270 

270 

30 

15 

355 

0 

10 

10 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

320 

345 

30 

15 

355 

5 

10 

10 

10 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

345 

15 

180 

250 

25 


10 


4 

4 


1 

1 

1 

1 

1 

2 

110 

210 

80 

345 

345 

275 

0 


0 

0 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

180 

110 

210 

210 

210 

65 

2 


7 

6 


2 

1 

1 

1 

1 

1 

340 

350 

10 

20 

330 

230 

10 

10 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

180 

165 

200 

185 

180 

170 

10 

10 

10 

1 

1 

1 

0 

0 

2 

2 

70 

10 



350 

300 

10 

10 

10 

1 

1 

1 

0 

1 1 

0 

1 

60 

210 


165 


30 

10 

10 

4 

! 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 1 1 

14 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

C 

1 


0 

0 

4,5 


3 

2 

5 

3 

4 

4 

5 

7 

4 

1 

( 



5 

0 

1 


3 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

c 

1 


°1 

< 


Stato atmosferico 


sm, ni 
sm, nb 


s,pg,n° 

pd 


rms 
m h , nr 


caduta evaporata 




















































































































DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE OTTOBRE 1873 





































































































































































Anno Vili» 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 


NOVEMBRE 1873 


DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

dell’ UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL IUESE DI NOVEMBRE. 

la media delle pressioni baromelriche del mese è 36,85 di poco inferiore alla media di novembre degli ultimi selle ! 
Le osculazioni furono numerose come dimostra il seguente quadro, che dà i valori massimi e minimi della pressione. 


Giorni del mese. 

2. 

5. 


*2 . 
17 . 
26 . 
29 . 


Massimi. 

34, 3 

36, 0 
41, 5 
44, 5 
43, 0 
47, 1 

37, 9 


Giorni del mese. 

3. 


10 . 

15 . 


27 

30 


Minimi. 
27, 3 
31, 1 
36, 0 
31, 1 
26, 0 
31, 2 
31, 9 


La media delle temperature è poco superiore a quella di Novembre degli ultimi sette anni. 

Le temperature estreme furono, — 0°, 7 il giorno 21 e -4-13°, 2 il giorno 24. 

Si ebbe pioggia in undici giorni, e l’altezza dell’acqua caduta fu di mm. 126,92. 

Nel seguente quadro è registrato il numero delle volte che spirò il vento in ciascuna direzione : 

NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO 

4 2443 22 36 2 46 4 


N 

14 


32 


NNO 

4. 


NOTAZIONI E» 


avvertenze. 


Poma ^>n e ' atiV k- de * vent0: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’forte; 3 forte; 4 fortissimo, 
nr r 0 KK- nubl: m indica cumuli ; r cirri ; * strati. 

« r „ ,o„,, 

U p2"«"”5“» KLSS'SWLS del/'acqua caduta . deU'.cqu. .vapor..», ai « ° re "* " 9 ^ "" g '° m ° 

M ?i ™.o P ?a“» n .T ,aol saper, donde vieni bisogna aggiunger. . togliere 180 ai uuui.Hdi gradi dal Bolle..,ne, 

"" >• “samaE’^nSS",: KmltaS» e»p.“ie pel «emP» «he P»asa fra due .aaervaaioni couaecuUve. 

































6 

9 

ìlim. mi 

£ dp 


0 1 9 
iom.|pom. i 

6 

anlim. 

mer 2 id 1 

3 

G 

9 

[liniina ma: 


32,3 : 

33,1 ; 

13,2 : 

32,9 3! 

3,50 34,1 

10,7 

11,1 

11,1 

11,0 

9,8 

9,6 

10,5 

f 2 

33,7 

34,3 : 

53,5 : 

32,3 : 

31,91 : 

51,6 

9,1 

9,2 

9,5 

9,1 

8,7 

8,2 

8,8 

1 3 

29,4 

29,7 ! 

29,0 : 

28,0 

27,3 : 

28,0 

, 8,5 

8,4 

8,5 

8,7 

9,9 

8,7 

8,2 

Si 4 

31,9 

33,5 : 

34,0 

34,3 

34,6 : 

35,3 

8,3 

8,6 

9,2 

10,5 

9,7 

8,5 

7,3 


35,7 

36,4 

36,0 

35,0 

34,7 

34,4 

8,7 

8,9 

10,5 

1-1,9 

10,3 

9,1 

8,2 

■ S 6 

31,9 

31,2 

31,1 

31,2 

31,9 

32,7 

6,9 

7,7 

10,0 

11,0 

9,8 

.7,5 

6,5 

1 j 7 

35,2 

36,7 

37,6 

38,0 

38,8 

39,9 

2,8* 

3,1 

6,2 

7,3 

6,7 

6,3 - 

1,7 

1 8 

40,6 

41,5 

41,2 

40,8 

40,8 

40,7 

4,6 

5,9 

7,0 

7,2 

7,3 

7,2 

3,1 

9 

39,9 

40,6 

40,3 

39,9 

39;6 

39,7 

7,3 

7,4 

8,0 

8,2 

8,1 

8,3 

6,5 

l 10 

37,9 

37,8 

37,0 

37,1 

36,0 

36.3 

8,3 

8,2 

8,9 

9,3 

9,3 

8,5 

7,8 

/ 11 

37,4 

39,5 

41,2 

40,7 

41,7 

42,7 

8,7 

8,6 

6,0 

6,9 

6,9 

5,9 

5,9 

( 12 

42,8 

44,5 

44,3 

43,6 

44,2 

44,4 

5,0 

4,4 

6,1 

7,2 

6,2 

6,5 

3,4 

\ 13 

42,9 

43,0 

42,1 

40,9 

40,7 

40,6 

5,0 

5,5 

' 7,9 

9,2 

8,0 

7,3 

4,7 

ì\ 14 ' 

37,8 

37,7 

36,5 

35,1 

34,4 

33,8 

6,1 

6,2 

5,9 

5,9 

5,9 

6,3 

5,5 

a ] 15 

31,1- 

32,2 

33,3 

34,3 

35,7 

36,7 

4,7 

5,0 

7,9 

8,9 

8,7 

8,2 

4,4 

|\ 16 

37,4 

37,3 

37,9 

36,2 

38,0 

42,2 

6,6 

6,7 

7,0 

8,4 

7,8 

7,0 

6,3 

§ 17 

42,1 

43,0 

42,5 

41,5 

41,1 

41,5 

5,5 

5,7 

7,2 

7,7 

6,4 

4,4 

4,4 

*/ 18 

40,0 

40,1 

38,7 


37,8 

38,9 

1,9 

1,5 

4,4 


6,1 

3,8 

1,9 

19 

40,9 

42,0 

41,6 

40,3 

39,8 

39,7 

2,5 

3,6 

5,6 

6,3 

5,0 

4,0 

-0,1 

V 20 

39,1 

39,7 

39,3 

38,7 

38,9 

39,4 

0,7 

0,7 

3,0 

5,6 

4,6 

2,9 

0,7 

f 21 

38,4 

39,1 

38,5 

38,3 

37,0 

37,0 

-0,5 

-0,3 

2,5 

4,6 

4,0 

3,2 

-0,7 

1 22 

33,8 

33,7 

30,7 

27,9 

26,0 

23,5 

3,1 

3,2 

4,4 

5,0 

3,8 

2,7 

1,8 

\ 23 

26,8 

28,1 

28,3 

27,4 

27,3 

28,2 

1,0 

5,9 

7,1 

12,0 

10,7 

7,4 

0,1 

Si 24 

31,8 

33,2 

33,8 

33,5 

35,1 

38,0 

5,3 

7,6 

8,2 

12,9 

11,5 

7,1 

3,7 

8 j 25 

42,2 

43,7 

44,1 

44,1 

45,1 

45,9 

5,3 

4,8 

6,5 

7,5 

6,6 

5,6 

4,3 

26 

46,2 

47,1 

46,6 

45,3 

44,8 

44,3 

4,5 

4,3 

4,7 

5,1 

4,3 

3,9 

3,8 

£ 27 

40,3 

i 39,2 

37,3 

33,8 

32,4 

31,2 

3,6 

4,1 

6,0 

8,4 

6,9 

5,7 

2,9 

► 28 

31,2 

1 32,8 

33,4 

33,8 

i 34,6 

36,1 

2,0 

2,5 

8,2 

10,7 

9,2 

7,4 

1,6 

29 

36,5 

! 37,8 

37,5 

i 37,8 

i 37,9 

37,8 

1 3,5 

3,8 

8,1 

10,7 

9,9 

7,1 

3,3 

30 

34,5 

1 32,7 

31,9 

i 31, £ 

1 32,4 

33,5 

1 3,8 

4,3 

11,3 

10,1 

9,1 

9,0 

3,4 

( 1* Decad 

e 34,1 

3 35,E 

> 35,! 

1 34,! 

9 34,5 

) 35/ 

3 7,5 

7,8 

8,9 

9,4 

9,0 

8,2 

! 6,9 

.S |2 a Decad 

le 39, 

1 39,1 

) 39/ 

7 39/ 

0 39,5 

2 40/ 

0 4,7 

4,8 

6,1 

7,3 

6,6 

5,6 

1 3,7 

s 13"Decad 

le 36, 

1 36,’ 

7 36/ 

2 35, 

3 35,5 

3 35, 

6 3,2 

4,0 

6,7 

8,7 

7,6 

5,S 

1 2,4 

( llese. 

. 36, 

7 37,‘ 

4 37, 

1 36, 

4 36/ 

5 37, 

0 5,1 

5,5 

7,2 

8,5 

7,7 

6,€ 

ì 4,3 



Tensione de 

IN MILLI 

:1 Vapoi 

re 


6 

9 

(2 

3 

6 


antim. a 


nerid. 

poni. 

pom. 

pom. ai 

9,23 

8,81 

8,54 

9,67 

8,51 

8,21 

7,83 

7,42 

7,88 

7,42 

8,06 

7,67 • 

8,01 

8,02 

7,78 

8,01 

8,99 

7,78 

7,84 

7,84 

7,40 

7,62 

7,45 

7,67 

7,84 

7,54 

7,79 

7,77 

7,23 

7,42 

5,23 

7,25 

6,87 

7,37 

7,16 

6,77 

5,44 

5,61 

6,57 

7,49 

7,29 

7,00 

6,02 

6,32 

7,19 

7,49 

7,49 

7,49 

7,38 

7,47 

7,69 

7,69 

7,79 

7,90 

7,79 

7,57 

8,29 

8,57 

7,83 

7,90 

7,72 

7,72 

6,48 

6,37 

6,31 

5,99 

6,22 

4,97 

5,79 

5,13 

5,11 

5,20 

: 4,79 

4,92 

4,66 

5,42 

5,80 

5,34 

i 5,49 

5,94 

6,11 

6,43 

5,99 

6,82 

1 6,17 

6,24 

7,24 

7,14 

7,60 

7,68 

i 5,82 

5,70 

5,90 

5,59 

6,36 

5,55 

1 5,69 

4,74 

4,61 

4,37 

5,82 

4,97 

) 4,42 

4,50 

5,33 


5,73 

5,27 

1 5,12 

5,37 

5,06 

4,70 

5,10 

5,09 

) 4,68 

4,24 

4,83 

4,94 

5,25 

4,89 

5 4,19 

4,11 

4,76 

4,97 

5,09 

5,49 

0 5,20 

5,02 

4,93 

5,01 

5,33 

4,94 

0 4,68 

5,06 

6,48 

5,61 

6,33 

5,34 

2 5,10 

4,77 

5,80 

6,93 

7,31 

6,40 

7 6,26 

5,68 

6,41 

6,50 

6,24 

6,35 

6 6,18 

6,10 

6,13 

6,34 

6,10 

6,01 

6 5,77 

5,96 

6,74 

7,33 

6,10 

6,86 

4 5,23 

5,18 

5,49 

6,23 

4,96 

5,10 

,4 4,83 

4,74 

5,16 

5,27 

5,75 

5,76 

,0 5,37 

5,90 

3,47 

4,24 

3,17 

2,67 

,9 7,26 

7,38 

7,60 

7,91 

7,78 

7,58 

,8 5,61 

5,43 

5,60 

5,57 

5,91 

5,68 

,1 5,28 

5,25 

5,54 

5,84 

5,64 

5,49 

1,9 6,05 

5,69 

6,25 

- 6,44 

6,44 

6,25 


timidiU relalita 

CENTESIMI 


97 90 


97 100 

97| 96 
96| 89 
91 91 

98 100 
97 92 

99 96 
97 94 


100 


80 64 
90 97 35 


94 92 


88 78 































































































































NOVEMBRE 


85 90 96 
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IR GRADI ss 
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IN MILL 
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evaporata 

# 
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6 

9 

6 

9 

12 

3 

c 

9 

fi 

9 

12 

3 

c 

9 

6 

9 

<2 

3 

o 

9 



ani. 



pom. 

pom. 

pom. 

mlim. 

antim. 

meriti. 

pom. 

pom. 

pom. 


ant. 

mer. 

pom. 

pom. 

pom. 

antimerid. 

antimerid. 

merid. 

pomerid. 

pomerid 

pomerid. 



( 

1 

0 

i 

i 

2 

355 

350 


30 

15 

25 

10 

io 

io 

10 

10 

10 

nb 

nb 

nr, pg 

P 

s 

sm 

3,60 

0,10 

1 

1 

1 

i 

\ 

2 

30 

325 

20 

20 

340 

285 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

ms 

ms 

m 

S 

P 

P 

8,17 

0,20 

1 

1 

1 

i 

i 

2 

185 

0 

•345 

10 

30 

145 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

pd 

P 

P 

P 

P 

pg 

41,05 

0,00 

1 

1 

1 

i 

i 

1 
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345 

15 

15 

30 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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s, nb 

sm 

sm 

ms 

sm 
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0,20 

2 

1 

1 

i 
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300 
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190 
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P 

pg 

29,02 

0 

1 

2 

2 

ì 

1 

2 ' 

120 

335 

15 

30 

30 

270 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

pg, nb 

pg, sm 

pg 

pg 



3,80 

0,25 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

0 

30 

150 

115 

260 

10 

10 

2 

9 

9 

0 

sm 

sm 

s h 

sm 

* 


0 

0,30 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

195 

190 

210 

210 

190 

270 

10 

0 

4 

4 

9 

10 

sm 

sr, nr 

rs 

sr 

sr 


0 

0,35 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

-210 

•210 


60 

60 

210 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

nb, pg 

nb, pg 

pg 

P 

pg 


3,60 

0,15 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

210 

210 




60 

6 

1 

9 

10 

10 

8 

nf 

no 

rs, nb 

s, nb 



0 

0,10 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

20 

30 

5 

10 

0 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

ms, nb 

sm 

ms 

ms 



0 

0,50 

2 

1 

1 

1 

1 

2 ' 

190 

140 

60 

315 

140 

320 

10 

6 

2 

2 

0 

0 

sm, nr 

mr, nb 

rs, m 

sr, nr 



0 

0,42 

i 

1 

0 


1 

2 

240 

190 



210 

210 

2 

0 

2 


0 

0 

s, nb 

nb 

no 




0 

0 

2 

1 

1 

t 

1 

1 

330 

30 

300 

120 

180 

190 

10 

10 

6 

7 

0 

0 

sm, nb 

sm, nb 

m 

sm 



0 

0,28 

i 

1 

0 

0 

' 0 

1 

190 

190 




210 

4 

10 

7 

0 

0 

0 

sr, nb 

nf 

nb 

nb 

nr 

nb 

0 

0,10 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

210 






3 

8 

5 

3 

0 

10 

rs, nb 

nf 

no 

sr, nr 

no 


0 

0,10 

0 

0 

1 

i 

1 

2 



155 

. 185 

195 

195 

10 

10 

10 

io 

1 

0 

nb 

smr, nb 


s, nb 

ms 


v 0 

0,28 

2 

2 

0 

0 

0 

3 

30 

10 




30 

2 

1 

3 

0 

0 

0 

s, m, no 

sr 

no 




0 

0,50 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

220 


195 

30 

30. 

0 

0 

7 

7 

1 

0 

0 

no 

sr, nb 

rs 

srm 


nb 

0 

0,55 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

30 

205 

210 

230 

210 

190 

10 

10 

10 

10 

2 

0 

. ms, nb 

m, nb 

nb 

s, nb 

nf 

0 

0,15 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

210 

210 

195 

185 



10 

10 

10 

10 

10 

10 

nf 

nf 

nf 

nf 

nf 

0 

.0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

210 

210 

55 

125 

9 

9 

9 

7 

0 

10 

sr,' nb 

sr, nb 

ms, nb 

sr, nb 


nf 

0,60 

0,12 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

260 

120 

180 

,180 

180 

30 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

s, nb 

nb 

m h , s h , no 

s h 

sr 


0 

0,25 

1 

i 

0 

2 

1 

1 

95 

210 


210 , 

210 

355 

0 

0 

0 

0 

3 

8 

no 

no 

no 


sr 

sr 

0 

0,35 

2 

3 

3 

4 

3 

2 

0 

180 

260 

240 

250 

260 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

s, nb 

m, nb 

rs'> 

ms h 

s h 


0 

1,15 


Sj 






























































































DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE NOVEMBRE 1873 

























































































































































































































Anno Vili. 


DICEMBRE 1873 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

dell’ UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI DICEMRRE. 


La pressione atmosferica ha per media 43, 82 superiore di mm. 7, 42 alla media di Dicembre degli ultimi sette anni. 

Le oscillazioni della colonna barometrica non furono numerose ma bensì di ragguardevole ampiezza come si può scorgere dal 
quadro seguente : 


Giorni del mese. Massimi. 

4. 50, 7 

8. 53, 8 

26. 47, 9 


Giorni del mese. Minimi. 

6. 35, 3 

17. 35, 1 

28 . 32, 0 


La media delle temperature è inferiore alla media di Dicembre degli ultimi selle anni. 

Le temperature estreme furono -+-11°, 6 e —5°,8; la prima osservata il giorno 18, la seconda il giorno 31. 

Non si ebbe pioggia ma quasi sempre si ebbe nebbia fitta nella terza decade, nella quale si ebbe pure in sei giorni la lempeialuia 
massima sotto lo zero. 

La frequenza del vento nelle singole direzioni è data dal seguente quadro 


N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

13 16 3 1 1 2 3 2 35 41 2 5 4 2 2 1. 


notazioni ed avvertenze. 

Intensità relativa del vento: 0 indica calma: 1 appena sensibile; 2 un po’forte; 3 forte; 1 fortissimo. 

(orma delle nubi: m indica cumuli; r cirri; s strati. . 

nr nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all orizzonte. «randine 

Pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pt pioggia temporalesc , g g 
la „ neve .’> b T brina; rg rugiada. 

Le ,r m l ìoni sono fatte a tempo vero locale. 

>■« de“'c«du.a . dell’acqua .capar..., ai .iteri..», ali. « are compre.» tra le 9 pam. de, grama 

u'paS SSfflaiJS il ? u g““i™ ?i°vento tfujTse’sT vuol ..pera dande ai... bisogna aggiunge» a ..gli.» 180 ai numeri di gradi del Ballottino, 

fr "k: P «i t. m p. eh. P ». t.. 0..,™*.» «n*»*». 


















dicembre 




MESE 


Altezza barometrica 

alla temperatura di 0 gradì 

eit all'altitudine di metri 276 

IN MILLIMETRI 


Temperatura esterna al Nord 

IN GRADI CENTESIMALI 


Tensione del Vapore 
IN MILLIMETRI 
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9 

6 

9 

<2 

3 

# 

9 



fi 

9 

12 

3 

fi 

9 


nnlim . 

anlim 

merid. 

poni . 





merid. 

pom. 

pom. 

pom. 

minima 

massima 

antim. 

antim. 

merid. 

pom. 

pom. 

pom. 

1 

36,5 

39,0 

39,2 

39,2 

40,8 

42,6 

5,9 

4,6 

8,0 

10,5 

9,3 

; 7,5 

4,4 

Hìl 

; 2,08 

2,76 

4,53 

3,36 

4,17 

3,12 

( 2 

46,6 

48,2 

47,8 

46,6 

46,5 

47,9 

3,7 

5,0 

7,6 

8,7 

7,4 

4,6 

2,7 

8,8 

2,33 

2,74 

4,93 

3,50 

3,18 

3,68 


48,3 

49,8 

49,8 

50,1 

50,3 

50,4 

1,5 

2,4 

6,2 

8,5 

6,7 

54 

1,2 

8,6 

• 3,36 

4,04 

3,64 

3,68 

4,48 

4,49 

\ 4 

50,1 

50,7 

50,4 

48,9 

48,6 

48,7 

1,5 

1,2 

4,8 

7,2 

5,5 

3 Ì 9 

1,1 

7,5 

4,02 

4,01 

4,37 

4,30 

4,63 

4,17 

J 5 

49,2 

49,3 

48,7 

47,0 

46,8 

46,3 

1,4 

0,9 

5,1 

8,1 

6,1 

4,4 

0,9. 

8,1 

3,95 

4,12 

3,90 

4,53 

4,90 

4,05 

1 6 

42,3 

41,5 

39,0 

36,6 

35,4 

35,3 

0,2 

0,3 

4,9 

7,7 

5,8 

4,0 

0,2 

7,8 

4,16 

3,91 

4,45 

3,94 

5,02 

4,53 

1 7 

42,9 

45,4 

45,5 

45,9 

47,6 

49,8 

2,7 

3,6 

6,1 

4,2 

3,8 

3,5 

0,4 

6,3 

4,12 

4,59 

4,88 

5,09 

5,21 

4,28 

/ 8 

51,7 

53,5 

53,2 

52,7 

53,1 

53,8 

2,0 

2,4 

3,6 

4,4 

2,9 

1,6 

1,6 

: 4,4 

3,01 

3,41 

2,79 

3,80 

3,87 

3,83 

9 

52,3 

52,6 

52,8 

51,2 

50,6 

50,5 

—1,7 

— 1,4 

1.1 

2,8 

1,4 

0,6 

— 1,7 

" 2,8 

3,69 

3,80 

4,18 

3,92 

3,88 

4,10 

l 10 

46,3 

46,6 

46,4 

45,5 

45,5 

45,7 

— 2,1 

-2,4 

1.4 

3,6 

2,5 

1,5 

-3,5 

3,7 

3,71 

3,62 

3,95 

3,58 

4,23 

3,83 

1 11 

47,0 

48,1 

48,1 

46,8 

46,6 

46,7 

—1,7 

— 0,2 

2,1 

5,8 

4,1 

2,6 

— 1,7 

5,8 

3,09 

3,58 

4,53 

3,51 

4,25 

4,84 

12 

46,4 

46,4 

46,1 

45,8 

46,3 

47,2 

— 0,8 

0,0 

3,1 

5,5 

4,3 

2,7 

—1,5 

5,8 

3,51 

3,85 

3,75 

3,61 

2,58 

3,87 

\ 13 

47,1 

47,6 

47,6 

47,3 

48,3 

48,9 

— 0,3 

0,5 

3,3 

5,6 

3,2 

1,6 

— 0,3 

5,6 

3,95 

3,88 

3,81 

4,17 

4,52 

4,39 

\ 14 

-47,0 

47,0 

46,5 

45,3 

44,6 

44,8 

— 1,1 

—1,3 

1,8 

4,3 

3,4 

1,7 

-1,7 

4,7 

3,54 

3,69 

3,91 

5,09 

4,47 

4,15 

ì 15 

43,0 

43, i 

42,8 

42,2 

42,4 

43,2 

— 1,1 

—1,3 

2.4 

5,0 

3,7 

2,1 

— 1,6 

5 5,3 

3,67 

3,75 

4,30 

4,49 

4,68 

3,97 

1 16 

42,8 

43,1 

42,3 

40,9 

39,5 

38,9 

—1,2 

—1,0 

2,2 

4,7 

4,1 

3,0 

-1,8 

‘ 5,0 

3,75 

3,75 

4,23 

4,53 

4,64 

4,40 

1 17 

35,4 

35,8 

35,1 

35,4 

36,9 

37,1 

2,8 

‘ 2,4 

• 9,6 

9,0 

8,4 

9,0 

1,4* 

10,0 

3,74 

4,35 

4,69 

5,42 

5,38 

5,02 

/ 18 

37,7 

38,3 

38,7 

38,5 

39,4 

39,8 

4,3 

3,8 

7,6 

11,1 

8,7 

7,5 

3,8 

11,6 

4,95 

4,79 

5,36 

6,44 

6,59 

5,85 

19 

39,8 

40,8 

40,8 

40,6 

41,2 

41,7 

3,5 

3,4 

5,2 

6,4 

4,1 

2,6 

2,6 

7,5 

5,47 

5,29 

5,58 

5,94 

. 5,70 

5,53 

\ 20 

40,2 

40,7 

40,3 

39,5 

39,2 

39,5 

4,4 

4,4 

5,2 

5,4 

5,6 

4,2 

2,1 

5,6 

6,10 

6,10 

6,32 

6,47 

6,61 

6,10 

f 21 

40,2 

41,3 

41,1 

41,0 

42,0 

42,4 

4,2 

3,0 

'3,6 

4,3 

2,5 

0,8 

0,8 

4,6 

6,1 Q 

5,61 

5,77 

6,10 

5,42 

4,83 

1 22 

44,0 

44,7 

44,8 

44,5 

44,8 

45,3 

-0,6 

-0,4 

-0,2 

0,4 

— 0,4 

— 0,8 

-0,8 

0,8 

4,27 

4,36 

4,60 

4,60 

4,40 

4,27 

I 23 

43,4 

44,0 
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RIASSUNTI 


Gennaio ... 
Febbraio... 

Aprile. 

Alaggio .... 
Giugno .... 

Agosto .... 
Settembre.. 


ALTEZZA BAROMETRICA 


38,92 

37,06 

34,34 

32,83 

34,34 

37,21 

38,25 

38,47 

38,32 


33,54 

35.77 
36,17 
36,85 

36.78 
36,92 
38,23 
37,52 
36,64 
37,33 


TEMPERATURA ESTERNA AL NORD 
in gradi centesimali 


TENSIONE DEL VAPORE 
in millimetri 



6 ant. 

9 ant. 

12. 

3 pom. 

6 pom. 

9 pom. 

compless. 

Gennaio . 

4 78 

4,86 

4,96 

5,25 

5,34 

4,96 

5,02 

Febbraio. 

4,41 

4,47 

4,61 

4,66 

4,87 

4,72 

4,62 

Marzo. 

6,43 

6,63 

6,38 

6,29 

6,59 

6,67 

6,50 


6,24 

6,32 

5,86 

5,65 

6,27 

6,45 

e,]3 


7,64 

.7,71 

7,13 

7,35 

7,88 

8,06 

7,63 


10,43 

10,63 

10,25 

9,98 

10,56 

10,67 

10,42 


13,46 

13,69 

13,58 

13,44 

14,23 

14,38 

13,80 

Agosto. 

13,16 

13,34 

12,91 

12,93 

13,30 

14,38 

13,34 

Settembre. 

10,60 

10,82 

10,60 

10,49 

11,55 

11,53 

10,93 

Ottobre.... ” 

9,73 

9,90 

10,00 

9,88 

10,54 

10,21 

10,04 

Novembre.' 

6,05 

6,02 

6,25 

6,47 

6,44 

6,25 

6,24 

Dicembre. 

3,82 

3,88 

4,30 

4,34 

4,44 

4,20 

4,16 

A,,M ° . 

8,06 

8,19 

8,07 

8,06 

8,50 

8,54 

8,23 


UMIDITA RELATIVA 

in centesimi 


61 67 73 


53,9 

115,2 

172,9 

27,2 


70 70,4 932,9 794,6 


MASSIMI E MINIMI ANNUALI 


NB - colonne intestale A sont 
“>edie degli ultimi otto anni. 


Altezza barometrica. 

Temperatura esterna al Nord . 

Tensione del vapore. 

Umidita relativa.. 


ia 53,8 nel 


3? dicembri 
7 luglio 

irei aPn,e 
» 7 «prile 













































































RIASSUNTI 


FREQUENZA »EI TENTI 
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NNE 
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SSE 
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SSO 

SO 

OSO 

0 

0N0 

NO 

NNO 
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0 
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90 

19 
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Febbràio. 

, 

8 

19 

93 
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1 
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4 

96 

15 

18 
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5 
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16 

8 
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95 

11 

0 
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4 

4 
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8 
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14 
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11 

7 
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14 

15 

19 
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9 

10 

Maggio. 

15 

16 

33 

93 

16 

5 

8 

9 

14 

11 

9 

5 

10 

3 

7 

3 

Giugno. 

6 

16 

96 

18 

19 

7 

4 

6 

6 

6 

99 

8 

9 

9 

5 

3 

Lttgt.io. 

94 

51 

94 

19 

8 

4 

1 

4 

9 

4 
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9 

6 
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Agosto. 

49 

49 

7 

7 

1 
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0 

5 

7 
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1 
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4 

7 

99 

Settembre. 

36 

48 

10 

6 

3 

3 
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3 
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0 

3 

7 

90 

Ottobre. 

93 

33 
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18 

13 
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7 

16 

Novembre. 

17 

98 
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9 

99 

36 
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4 

4 
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Dicembre. 

13 

16 

3 
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9 

9 

3 

9 

35 

38 

9 
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3 

3 

1 

ANNO.... 

915 

987 

178 

143 

75 

39 

44 

30 

198 

140 

196 

73 

78 

49 

76 

98 


L'Assistente per le osservazioni meteorologiche (X)ìteliate 

DONATO LEVI. ALESSANDRO DORNA. 


















































ALTEZZE BAROMETRICHE 


risultanti 


DALLE INDICAZIONI DEL BAROGRAFO 


( Continuazione ) 

































































barografo — GENNÀIO 1873 
































































































































































barografo - FEBBRAIO 1873 
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BAROGR 1FO 


APRILE 1873 


GIORNI DEL MESE 

O h 

4 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

IO 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

17 

48 

49 

20 

21 

22 

23 



ir 

382 

380 


38 




394 

393 

394 

397 

396 


394 












389 

393 




8 

391 

395 

393 

393 

392 

393 

393 

393 

395 

396 

394 



■tL 

384 

359 

312 

219 


384 


388 

393 

393 

393 

393 

393 

393 

393 

392 

396 

398 

399 

400 

401 

399 



363 

320 

226 

212 

322 

384 



. 

385 


356 

389 

388 

356 

387 

386 

384 

380 

378 

380 

380 

382 

383 

384 

383 

378 



325 


04 

3 

3o5 

356 

303 

210 

252 

356 

356 

353 

349 

347 

341 

344 

345 

345 

346 

345 

342 

337 



,r' 

306 

303 

303 

299 

297 

294 

290 

283 

276 

272 

265 

265 

265 

264 

260 

257 

253 

248 



213 

21 

1 

° 

212 

209 

212 

210 

208 

206 

204 

205 

207 

209 

211 

210 

212 

218 

218 

218 




322 

226 

233 


257 

350 

261 

264 

264 

268 

272 

274 

281 

287 

292 

299 

306 

310 

315 

318 


387 


383 




337 

373 

375 

356 

358 

362 

365 

367 

367 

367 

368 

377 

380 

384 

385 

390 

387 




76 

376 

372 

374 

372 

369 

362 

357 

356 

350 

348 

347 

348 

349 

351 

355 

356 

356 


























ti . 


342 

363 

365 

374 

342 

341 




337 

341 

354 

365 


350 

353 

352 
















337 

336 

348 

351 

360 

348 

346 

344 

348 

353 

356 

360 

364 

365 

364 


367 

375 

342 

278 

295 

307 

331 



353 


364 

362 

328 

272 

295 

307 

331 

357 

359 

361 

362 

362 

369 

359 

362 

361 

362 

365 

367 

367 

369 

372 

368 

15 . 



361 

36« 

362 

329 

371 

373 

376 

378 

378 

378 

376 

377 

376 

376 

379 

379 

379 

378 

380 

378 

16 . 


36° 

363 

362 

364 

365 

365 

362 

362 

357 

355 

353 

347 

347 

350 

318 

348 

348 

346 

341 

17 . 

276 

338 

331 

326 

332 

325 

322 

315 

318 

313 

297 

297 

291 

287 

285 

285 

284 

283 

284 

281 

18 . 

295 

306 


274 

274 

272 

274 

278 

279 

279 

280 

282 

280 

280 

281 

282 

287 

290 

291 

294 

297 

298 

299 

19 . 


292 

292 

304 

331 

300 

310 
















20 . 


301 

331 

309 

312 

317 

318 

318 

319 

319 

317 

317 

318 

318 

320 

322 

324 

326 

329 



329 

331 

333 

339 

314 

348 

348 

345 

343 

344 

344 

344 

348 

350 

353 

355 

356 

355 

352 

21 . 

22 . 

348 

317 

240 

241 

344 

310 

235 

341 

337 

336 

291 

216 

240 

336 

335 

337 

339 

340 

340 

340 

338 

335 

333 

331 

329 

329 

330 

331 

330 

328 

325 

323 

23 . 


294 

287 

285 

285 

289 

287 

283 

280 

274 

272 

266 

261 

255 

253 

256 

256 

256 

255 

252 

247 

ì!l . 

2' 

221 

213 

214 

218 

219 

220 

219 

220 

224 

226 

227 

228 

228 

233 

238 

238 

241 

242 

244 

243 

25 . 



240 

241 

244 

253 

259 

266 

268 

273 

276 

275 

280 

280 

279 

282 

285 

284 

285 

285 

285 

285 

26 . 

301 

324 

29 


280 

297 

312 

280 

284 

287 

293 

295 

297 

300 

298 

295 

296 

290 

296 

297 

301 

304 

305 

308 

305 

302 

27 . 

3?2 

-is 

297 

298 

302 

310 

316 

321 

325 

326 

326 

326 

323 

322 

322 

322 

325 

326 

326 

329 

329 

327 

28 .... 

338 

33 

313 

311 

312 

315 

320 

322 

325 

325 

325 

323 

324 

323 

322 

322 

328 

331 

335 

338 

340 

340 

29 . 

375 

364 

371 



357 

345 

350 

357 

367 

378 

378 

384 

386 

384 

384 

382 

381 

383 

387 

387 

386 

386 

384 

381 

SO . 

362 


360 

359 

356 

353 

354 

356 

358 

356 

355 

354 

354 

355 

355 

354 

356 

359 

359 

364 

366 

368 

368 


363 


357 

356 

359 

363 

367 

368 

369 

371 

370 

368 

367 

365 

368 

368 

368 

369 

370 

370 

365 

1 l a Decade.. 
Medie . . ) 2 a Decade.. 
j 3 a Decade. . 

/ Mese .. . 

338 

338 

313 

329 

335 

338 

310 

326 

33.1 

336 

308 

324 

328 

333 

304 

321 

327 

332 

303 

319 

327 

331 

302 

319 

328 

331 

303 

320 

331 

333 

307 

323 

335 

337 

312 

327 

336 

338 

315 

329 

337 

340 

316 

330 

337 

339 

317 

330 

335 

339 

317 

330 

334 

338 

316 

328 

333 

335 

316 

327 

331 

335 

314 

326 

330 

333 

313 

325 

331 

334 

314 

326 

334 

336 

318 

328 

335 

337 

318 

330 

337 

339 

320 

331 

339 

340 

321 

332 

339 

341 

320 

333 

337 

339 

318 

331 









































































































BAROGRAFO 


MAGGIO 1873 


GIORNI DEL MESE 

O h 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

$ 

9 

IO 

14 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 


303 

362 

360 

356 

356 

353 

353 

352 

355 

356 

356 

357 

357 

353 

352 

354 

353 

355 

351 

357 

360 

359 

356 

356 

2 


349 

348 

345 

340 

338 

337 

337 

338 

341 

347 

348 

349 

353 

349 

347 

348 

349 

345 

345 

344 

340 

340 

'337 

333 

3 


330 

325 

319 

310 

310 

305 

302 

301 

303 

299 

294 

287 

280 

273 

269 

269 

264 

259 

258 

257 

253 

253 

249 

250 

K 


950 

251 

258 

263 

265 

269 

275 

283 

287 

289 

293 

298 

300 

390 

302 

304 

310 

313 

318 

320 

322 

325 

326 

326 

5 


327 

327 

324 

322 

321 

318 

321 

325 

327 

330 

333 

331 

331 

329 

328 

326 

325 

325 

326 

329 

329 

330 

328 

325 

6 


322 

3JI 

318 

318 

319 

318 

318 

320 

321 

320 

319 

318 

315 

•310 

310 

308 

307 

308 

310 

310 

310 

310 

308 

306 

7 


300 

304 

303 

302 

301 

302 

303 

303 

308 

310 

310 

310 

307 

303 

303 

298 

295 

295 

298 

296 

295 

291 

287 

284 

8 


287 

291 

290 

286 

285 

287 

291 

294 

296 

297 

297 

295 

291 

289 

288 

288 

292 

296 

302 

308 

309 

310 

312 

313 

9 


308 

309 

310 

312 

315 

320 

325 

331 

334 

337 

341 

346 

347 

347 

347 

348 

350 

353 

354 

356 

359 

356 

359 

357 

IO 


356 

356 

356 

353 

350 

350 

356 

362 

369 

372 

377 

380 

385 

388 

394 

398 

401 

405 

410 

416 

418 

421 

424 

423 

11 


421 

418 

417 

415 

415 

412 

412 

414 

420 

421 

422 

420 

424 

421 

419 

416 

415 

413 

416 

415 

415 

412 

410 

404 

12 


397 

392 

384 

378 

375 

369 

308 

367 

370 

372 

372 

370 

365 

360 

356 

353 

349 

348 

347 

346 

344 

339 

334 

331 

13 


321 

314 

308 

297 

290 

287 

287 

291 

290 

291 

288 

291 

292 

294 

302 

310 

320 

331 

336 

342 

348 

350 

350 

348 



346 

341 

337 

334 

334 

333 

333 

334 

348 

340 

344 

346 

346 

346 

343 

342 

343 

345 

350 

354 

356 

356 

358 

357 

15 


356 

353 

350 

349 

350 

347 

349 

352 

357 

363 

364 

305 

367 

366 

365 

365 

364 

367 

371 

374 

375 

375 

373 

370 

16 


365 

366 

364 

302 

357 

355 

355 

356 

361 

366 

363 

362 

359 

352 

348 

347 

344 

342 

344 

343 

342 

343 

340 

339 

17 


333 

329 

325 

322 

325 

322 

323 

323 

322 

324 

323 

317 

313 

308 

302 

297 

295 

295 

298 

300 

303 

303 

303 

302 

18 


302 

300 

300 

297 

295 

296 

299 

301 

304 

307 

307 

307 

307 

303 

298 

298 

299 

300 

302 

303 

308 

309 

312 

310 

19 


312 

312 

312 

312 

319 

319 

322 

327 

334 

338 

340 

340 

344 

343 

341 

340 

341 

345 

347 

347 

348 

349 

348 

347 

20 


344 

341 

337 

334 

331 

329 

330 

333 

336 

349 

357 

353 

348 

344 

343 

343 

343 

343 

344 

343 

344 

342 

341 

341 

31 


339 

334 

331 

330 

330 

329 

331 

334 

340 

349 

356 

357 

359 

359 

360 

360 

359 

359 

361 

363 

362 

362 

364 

362 

32 


360 

356 

355 

351 

351 

350 

354 

356 

361 

365 

368 

370 

371 

372 

372 

375 

378 

381 

387 

390 

392 

393 

395 

396 1 

33 


393 

388 

387 

384 

384 

381 

381 

381 

383 

383 

381 

381 

378 

371 

366 

363 

360 

360 

362 

363 

365 

364 

360 

359 

24 


3'6 

353 

350 

347 

346 

346 

350 

355 

359 

363 

365 

368 

372 

372 

375 

375 

375 

376 

382 

386 

389 

389 

390 

390 

25 


386 

383 

381 

378 

377 

375 

375 

376 

381 

386 

388 

388 

387 

389 

390 

388 

390 

393 

396 

398 

402 

401 

401 

401 

26 


396 

393 

388 

386 

383 

381 

381 

382 

384 

386 

384 

379 

375 

372 

367 

303 

359 

361 

356 

361 

350 

354 

351 

350 

27 


351 

350 

350 

347 

344 

341 

340 

340 

341 

343 

341 

342 

340 

340 

338 

334 

334 

337 

340 

343 

346 

346 

344 

343 

28 


337 

336 

333 

330 

328 

325 

329 

337 

344 

352 

353 

353 

350 

349 

350 

351 

357 

361 

355 

368 

370 

370 

371 

368 

29 


365 

361 

357 

355 

352 

350 

348 

353 

357 

362 

364 

365 

368 

370 

370 

360 

364 

303 

362 

363 

362 

361 

358 

354 

30 


347 

344 

342 

336 

333 

328 

328 

328 

328 

330 

328 

325 

325 

326 

325 

325 

325 

330 

325 

324 

322 

318 

316 

317 

31 


315 

325 

328 

331 

334 

339 

343 

349 

353 

356 

355 

355 

354 

356 

353 

351 

353 

356 

356 

358 

363 

363 

362 

363 

l 1 

3 Decade.. 

320 

319 

318 

316 

316 

316 

318 

321 

321 

326 

327 

327 

327 

324 

324 

324 

325 

325 

327 

329 

329 

329 

329. 

327 

Medie.. ) 2 

a Decade.. 

350 

347 

343 

340 

339 

337 

338 

340 

344 

347 

348 

348 

346 

344 

342 

341 

341 

343 

345 

347 

348 

348 

347 

345 ! 

') 3 

a Decade. . 

359 

357 


352 

351 

349 

351 

354 

356 

361 

302 

362 

302 

361 

300 

359 

359 

362 

362 

365 

366 

365 

365 

364 1 

__ 1 

Mese ... 

344 

341 

339 

337 

336 

334 

330 

339 

342 

345 

340 

347 

346 

343 

343 

342 

312 

344 

346 

348 

349 

348 

448 

444 






















































































BAROGRAFO — GIUGNO 1873 


GIORNI DEL MESE 

O h 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 I 

9 

10 

11 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 





355 

354 

354 

355 

357 

361 

365 

369 

373 

375 

375 

375 

377 

378 

379 

384 

390 

393 

393 

392 

393 

390 




390 

387 

387 

386 

384 

386 

386 

388 

390 

392 

398 

401 

399 

398 

398 

400 

401 

402 

405 

406 

405 

406 

409 






399 

397 

397 

399 

397 

399 

401 

401 

400 

400 

395 

396 

396 

394 

396 

399 

401 

400 

399 

399 

401 




393 


387 

390 

386 

386 

385 

382 

387 

393 

390 

388 

384 

379 

378 

377 

378 

378 

381 

382 

379 

383 

381 





372 

368 

368 

364 

364 

365 

365 

369 

372 

372 

368 

365 

364 

362 

359 

359 

362 

362 

362 

362 

359 

357 




348 

344 

344 

340 

341 

342 

333 

334 

338 

339 

337 

336 

331 

328 

325 

324 

324 

323 

322 

319 

319 

319 

319 



317 

314 

310 

306 

299 

297 

297 

299 

300 

303 

303 

303 

303 

302 

303 

307 

310 

313 

318 

325 

328 

332 

337 

341 



344 

346 

341 

338 

334 

334 

335 

338 

340 

346 

350 

353 

356 

358 

359 

362 

364 

368 

371 

377 

378 

378 

380 

382 

9 


379 

381 

378 

375 

375 

374 

375 

375 

378 

384 

386 

390 

390 

390 

390 

389 

389 

390 

391 

394 

398 

398 

397 

397 

IO 


396 

393 

388 

384 

381 

377 

375 

378 

381 

382 

382 

383 

380 

377 

372 

369 

367 

368 

369 

369 

369 

367 

362 

359 



356 

350 

348 

347 

346 

344 

341 

342 

340 

340 

339 

335 

331 

325 

322 

320 

318 

316 

316 

315 

312 

310 

307 

303 



297 

296 

293 

297 

295 

288 

290 

289 

288 

290 

290 

288 

284 

280 

279 

278 

277 

278 

279 

280 

284 

282 

278 

273 

13 


282 

276 

279 

283 

289 

298 

302 

305 

305 

306 

304 

305 

306 

310 

310 

313 

318 

319 

324 

327 

333 

334 

338 

340 

14 


340 

341 

342 

342 

344 

345 

347 

350 

353 

357 

362 

364 

365 

367 

370 

373 

376 

380 

382 

384 

387 

388 

387 

388 



387 

386 

385 

384 

384 

383 

382 

385 

385 

390 

390 

390 

390 

389 

390 

386 

390 

391 

393 

395 

396 

397 

393 

394 

16 


390 

389 

390 

389 

386 

385 

382 

385 

385 

387 

386 

387 

386 

383 

382 

384 

381 

381 

381 

381 

389 

389 

394 

393 

17 


392 

390 

389 

387 

386 

386 

384 

386 

387 

387 

386 

386 

383 

383 

381 

380 

381 

379 

381 

381 

382 

382 

384 

386 

18 


383 

379 

377 

375 

375 

376 

381 

382 

379 

383 

384 

381 

379 

379 

378 

380 

382 

384 

386 

387 

390 

392 

391 

390 

19 


387 

386 

384 

380 

378 

378 

379 

381 

384 

388 

390 

389 

392 

400 

402 

404 

404 

405 

410 

412 

412 

412 

411 

414 

20 


409 

407 

406 

405 

404 

403 

406 

411 

415 

415 

418 

417 

419 

418 

418 

419 

420 

421 

425 

430 

431 

431 

428 

--' 8 

21 


425 

423 

421 

418 

413 

412 

412 

411 

410 

418 

420 

421 

420 

420 

419 

419 

420 

421 

424 

424 

422 

420 

418 

415 

22 


410 

409 

404 

396 

394 

390 

389 

388 

391 

393 

393 

391 

393 

391 

390 

386 

386 

386 

388 

386 

388 

384 

382 

381 

23 


376 

371 

365 

359 

359 

350 

352 

368 

375 

375 

380 

380 

376 

378 

375 

376 

375 

374 

374 

377 

378 

381 

384 

3 (i6 

24 


381 

378 

377 

376 

375 

372 

373 

374 

376 

381 

382 

384 

381 

380 

381 

379 

379 

378 

378 

378 

377 

373 

372 

366 

25 


364 

359 

354 

349 

343 

338 

334 

334 

334 

336 

334 

334 

333 

331. 

333 

334 

337 

340 

344 

349 

357 

360 

364 

402 

26 


364 

363 

363 

362 

362 

361 

362 

365 

372 

378 

382 

384 

387 

390 

392 

392 

396 

396 

397 

403 

404 

404 

403 

405 

27 


401 

398 

395 

394 

392 

390 

390 

391 

394 

397 

401 

401 

401 

400 

398 

400 

401 

402 

403 

403 

405 

405 


401 

28 


401 

397 

396 

390 

390 

390 

390 

391 

395 

397 

399 

402 

401 

401 

401 

401 

401 

402 

403 

402 

403 

403 

4<> 2 

380 

29 


396 

390 

390 

385 

383 

381 

381 

381 

384 

387 

384 

387 

384 

383 

383 

381 

382 

384 

385 

384 

384 

3 <J4 


360 

30 


374 

368 

366 

363 

361 

359 

360 

363 

363 

364 

364 

365 

365 

365 

363 

362 

363 

364 

365 

366 

364 


362 


1 1 

a Decade.. 

372 

370 

367 

364 

362 

361 

362 

362 

363 

367 

369 

370 

370 

368 

367 

366 

366 

368 

370 

373 

373 

373 

373 

371 

374 

371 

Medie .. j ^ 

* Decade.. 

362 

360 

359 

359 

359 

359 

359 

362 

362 

364 

365 

364 

363 

363 

363 

364 

365 

365 

368 

369 

J72 

372 

388 

386 

) 3 

3 Decade. . 

389 

386 

383 

379 

377 

374 

374 

377 

379 

383 

384 

385 

384 

384 

383 

383 

384 

385 

386 

387 

388 


377 

377 1 

I 

Mese . . 

374 

372 

370 

367 

366 

365 

365 

367 

368 

371 

373 

373 

372 

372 

3,1 

371 

372 

373 

375 

376 

378 

378 






















































































































BAROGRAFO — LUGLIO 1873 


giorni del MESE 

O b 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 2 


357 

357 

356 

359 

363 

361 

362 

367 

372 

378 

379 

382 

382 

382 

381 

381 

381 

380 

381 

384 

385 

387 

385 3 


383 

379 

377 

374 

373 

371 

372 

374 

379 

381 

381 

381 

381 

384 

384 

383 

385 

387 

390 

388 

390 

390 

390 3 


38G 

383 

381 

377 

373 

373 

373 

373 

376 

378 

378 

377 

376 

375 

372 

373 

374 

377 

378 

381 

380 

378 

379 3 



366 

365 

363 

362 

360 

359 

358 

359 

359 

360 

360 

359 

358 

356 

354 

355 

354 

357 

360 

360 

360 

360 3 


358 

355 

353 

352 

350 

350 

351 

353 

356 

359 

362 

362 

363 

366 

367 

368 

369 

374 

378 

380 

383 

383 

382 3 


378 

375 

373 

371 

370 

372 

372 

377 

381 

384 

385 

337 

384 

386 

387 

385 

388 

391 

394 

398 

396 

399 

400 3 




394 

390 

387 

386 

387 

396 

402 

398 

397 

396 

396 

395 

395 

399 

402 

396 

400 

401 

403 

403 

400 4 




389 

384 

381 

378 

374 

373 

378 

383 

384 

384 

384 

383 

383 

381 

381 

381 

385 

384 

386 

384 

382 3 


377 

374 

371 

367 

366 

364 

365 

368 

.371 

378 

382 

385 

378 

377 

372 

369 

371 

377 

375 

375 

376 

378 

378 3 

| io . 

371 

368 

366 

364 

360 

360 

362 

366 

365 

371 

371 

370 

365 

364 

364 

363 

363 

364 

365 

367 

368 

369 

371 3 


366 

363 

360 

359 

361 

366 

372 

369 

371 

369 

370 

372 

374 

376 

372 

372 

372 

372 

371 

373 

375 

373 

378 : 




362 

357 

346 

341 

341 

342 

342 

347 

350 

349 

341 

343 

335 

337 

337 

339 

341 

342 

345 

347 

346 3 





345 

347 

348 

353 

356 

349 

363 

363 

364 

365 

362 

363 

363 

365 

365 

368 

370 

371 

371 

369 : 


361 

358 

353 

350 

343 

340 

334 

340 

338 

334 

337 

334 

344 

320 

324 

326 

334 

343 

348 

347 

349 

351 

350 

15 

345 

344 

343 

342 

341 

341 

345 

350 

356 

363 

363 

365 

365 

365 

368 

368 

372 

377 

380 

382 

384 

389 

441 

443 


389 

389 

389 

388 

384 

386 

388 

393 

398 

405 

409 

411 

415 

416 

419 

421 

425 

428 

434 

439 

442 

17 

440 

43C 

434 

432 

431 

427 

428 

429 

431 

433 

434 

435 

435 

434 

432 

432 

434 

434 

436 

437 

440 

435 

372 

402 

403 

368 

402 

18 . 

424 

420 

415 

412 

409 

405 

404 

403 

403 

403 

401 

399 

394 

389 

385 

381 

377 

375 

372 

373 

372 

19 . 

356 

350 

347 

347 

345 

345 

347 

350 

349 

368 

374 

379 

385 

393 

393 

393 

393 

396 

398 

402 

404 

20 

394 

395 

393 

387 

385 

384 

384 

387 

393 

396 

398 

397 

399 

398 

396 

396 

397 

397 

400 

401 

402 

403 ^ 

51 . 

403 

399 

398 

398 

396 

395 

394 

396 

400 

403 

405 

406 

405 

406 

409 

409 

409 

412 

412 

414 

412 

412 

409 

22 . 

403 

398 

394 

377 

390 

387 

384 

384 

384 

387 

390 

389 

390 

390 

389 

389 

388 

390 

390 

391 

392 

392 

393 

390 

25 . 

384 

380 

374 

376 

373 

372 

368 

365 

369 

372 

374 

374 

371 

368 

360 

359 

358 

358 

360 


360 

356 

24 . 

355 

353 


347 

346 

345 

347 

352 

356 

361 

365 

367 

378 

377 

379 

375 

377 

379 

384 

385 

387 

387 


25 . 

386 

383 

387 

387 

383 

384 

381 

381 

378 

375 

375 

378 

380 

384 

388 

390 

393 

393 

391 

391 

392 

391 

390 

395 

396 

39» 


26 . 

381 

387 

392 

403 

410 

•405 

379 

378 

378 

378 

382 

386 

389 

389 

389 

388 

390 

390 

390 

390 

390 

390 

391 

390 

3 5 

27 . 

381 

394 

409 

413 

. 415 

392 

390 

387 

387 

388 

391 

394 

396 

396 

396 

396 

396 

393 

394 

394 

396 

398 

395 

4 9 

28 . 

395 

390 

396 

396 

400 

403 

404 

403 

403 

403 

404 

403 

403 

405 

408 

407 

409 

4Ui 

415 

29 . 

409 

406 

402 

401 

401 

403 

408 

410 

411 

415 

414 

414 

411 

411 

415 

414 

411 

408 

416 

416 

418 

417 

406 

30 ... 

414 

411 

409 

408 

406 

405 

409 

410 

411 

408 

408 

408 

408 

406 

406 

409 



408 

31 .... 

409 

403 

402 

403 

404 

409 

412 

412 

412 

411 

409 

407 

405 

406 

406 

407 

408 


i l a Decade. . 
Medie .. ) 2“ Decade.. 
J 3 a Decade. . 
/ Mese ... 

377 

379 

394 

383 

374 

37G 

392 

381 

372 

374 

389 

378 

370 

372 

388 

377 

368 

369 

387 

375 

367 

369 

385 

374 

368 

370 

386 

375 

370 

372 

386 

376 

374 

373 

389 

379 

377 

378 

393 

383 

378 

380 

394 

384 

378 

380 

395 

384 

377 

382 

396 

385 

377 

380 

396 

384 

376 

379 

396 

384 

376 

379 

394 

383 

377 

381 

394 

384 

378 

383 

395 

385 

380 

385 

3J6 

387 

382 

387 

398 

389 

383 

388 

399 

390 

383 

388 

398 

390 

383 

397 

389 





















































































































BAROGRAFO — AGOSTO 1873 


GIORNI DEL MESE 

O h 

1 

2 

3 

\ 

s 

6 

7 

8 

9 

40 

41 

42 

43 

14 

45 

46 

47 

48 

49 

20 

21 

22 

— 

23 

1 . 

397 

393 

389 

384 

379 

376 

376 

375 

378 

375 

374 1 

372 

369 

365 

361 

358 

358 

361 

359 

365 

1 367 

366 

366 

364 

2 _ 

365 

362 

366 

368 

370 

368 

370 

371 

375 

376 

379 

381 

382 

384 

385 

386 

389 

396 

401 

403 

406 

409 

410 

409 

3 . 

405 

401 

397 

393 

389 

388 

389 

389 

393 

396 

397 

399 

396 

393 

393 

389 

389 

392 

393 

393 

396 

396 

393 

389 

U . 

387 

382 

378 

375 

372 

370 

370 

372 

376 

377 

378 

381 

381 

376 

375 

373 

372 

372 

376 

378 

379 

378 

378 

375 

s . 

373 

370 

362 

361 

362 

360 

360 

362 

366 

370 

375 

378 

375 

375 

377 

376 

377 

378 

382 

384 

387 

389 

390 

391 

6 . 

389 

387 

385 

382 

381 

379 

379 

381 

■385 

390 

393 

395 

398 

400 

398 

398 

402 

404 

406 

411 

412 

415 

416 

416 

7 . 

415 

410 

405 

403 

401 

401 

399 

401 

404 

409 

410 

413 

414 

413 

412 

411 

412 

415 

422 

424 

428 

325 

425 

421 

8 . 

418 

414 

409 

405 

399 

396 

396 

395 

399 

398 

400 

399 

396 

392 

390 

385 

381 

382 

381 

379 

376 

375 

372 

365 

9 . 

356 

350 

344 

336 

339 

322 

328 

334 

337 

337 

332 

334 

332 

324 

319 

321 

319 

322 

324 

328 

328 

330 

334 

330 

IO . 

337 

339 

337 

338 

339 

345 

347 

349 

364 

371 

375 

.379 

380 

381 

386 

385 

387 

390 

394 

401 

401 

401 

400 

396 

11 . 

394 

393 

388 

386 

384 

382 

384 

385 

387 

390 

392 

394 

394 

393 

393 

390 

390 

392 

395 

398 

399 

401 

401 

401 

12 . 

396 

395 

393 

390 

387 

387 

392 

396 

403 

405 

408 

412 

415 

415 

415 

418 

420 

423 

426 

427 

429 

431 

428 

427 

13 . 

424 

417 

416 

413 

413 

412 

409 

409 

413 

415 

413 

416 

415 

412 

412 

409 

409 

407 

409 

412 

413 

412 

410 

408 

Vi . 

406 

401 

396 

393 

393 

389 

389 

393 

395 

396 

398 

399 

398 

398 

398 

399 

401 

404 

406 

412 

416 

417 

418 

415 

15 . 

412 

409 

406 

406 

408 

409 

409 

409 

415 

419 

421 

421 

421 

419 

419 

418 

418 

419 

420 

424 

424 

426 

424 

421 

16 . 

417 

416 

412 

410 

412 

423 

424 

421 

425 

425 

416 

416 

414 

417 

415 

414 

412 

413 

415 

417 

417 

416 

416 

414 

t7 . 

409 

409 

401 

398 

396 

393 

390 

396 

401 

400 

400 

402 

400 

396 

395 

393 

393 

395 

400 

402 

401 

403 

400 

393 

18 . 

392 

3$4 

380 

375 

371 

367 

364 

362 

370 

373 

371 

367 

368 

364 

360 

356 

350 

350 

349 

349 

348 

349 

347 

347 

19 . 

343 

338 

337 

327 

327 

330 

336 

331 

340 

347 

344 

344 

344 

347 

347 

344 

339 

339 

340 

342 

344 

346 

348 

350 

20 . 

350 

350 

349 

350 

350 

348 

353 

359 

365 

368 

373 

375 

377 

377 

381 

383 

385 

389 

394 

397 

401 

403 

406 

404 

21 . 

403 

400 

397 

395 

395 

397 

397 

399 

405 

405 

405 

405 

405 

405 

403 

403 

406 

406 

409 

408 

411 

409 

408 

408 

SI . 

402 

396 

390 

386 

382 

381 

389 

384 

389 

390 

387 

390 

390 

387 

386 

386 

383 

383 

382 

384 

386 

387 

385 

383 

23 .... 

378 

380 

375 

375 

375 

378 

378 

378 

378 

378 

378 

378 

378 

378 

377 

374 

372 

372 

373 

378 

382 

384 

386 

386 

2» . 

382 

384 

382 

381 

379 

377 

378 

381 

385 

389 

393 

395 

398 

394 

396 

393 

393 

394 

396 

401 

404 

404 

404 

403 


401 

399 

398 

396 

394 

393 

393 

390 

398 

403 

404 

406 

407 

407 

410 

410 

412 

409 

412 

415 

413 

411 

413 

413 

26 . 

412 

410 

412 

407 

405 

404 

404 

407 

410 

409 

409 

407 

409 

409 

409 

407 

407 

412 

409 

409 

411 

412 

409 

405 

27 . 

401 

394 

393 

390 

390 

389 

396 

391 

397 

388 

390 

387 

390 

383 

377 

377 

376 

375 

375 

376 

377 

378 

375 

372 

28 . 

365 

359 

359 

349 

341 

341 

338 

337 

344 

347 

349 

347 

346 

344 

342 

342 

341 

342 

345 

347 

347 

344 

345 

340 

29 .... 

334 

334 

329 

322 

322 

322 

320 

322 

326 

327 

330 

330 

331 

334 

337 

339 

338 

338 

344 

345 

349 

353 

355 

355 

30 . 

351 

347 

344 

343 

342 

340 

339 

343 

347 

350 

352 

354 

352 

351 

350 

347 

345 

347 

350 

351 

353 

355 

357 

356 

SI . 

352 

352 

350 

350 

349 

350 

352 

350 

359 

362 

363 

365 

364 

364 

364 

366 

366 

369 

372 

374 

375 

377 

377 

37 ! 

1 l a Decade . 

384 

381 

377 

374 

373 

370 

Sii 

373 

378 

380 

381 

383 

382 

380 

380 

378 

379 

381 

384 

387 

388 

388 

388 

386 

I Medie...) 2a Deca(le - • 

394 

391 

388 

385 

384 

384 

385 

386 

391 

394 

394 

395 

395 

394 

393 

392 

392 

393 

395 

398 

399 

400 

400 

398 

; ] 3" Decade.. 

380 

378 

375 

372 

370 

370 

371 

372 

376 

377 

378 

378 

379 

378 

377 

377 

376 

377 

379 

381 

383 

383 

383 


I / Mese . . . 

386 

383 

380 

377 

376 

375 

376 

377 

382 

384 

384 

385 

385 

384 

383 

382 

382 

384 

386 

389 

390 

390 

390 

388 




















































































































icAiMM.it \io — SETTEMBRE 1873 


GIORNI DEL MESE 

0» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

20 

21 

22 

23 





367 

362 

36Ò 

360 

361 

364 

367 

370 

370 

370 

373 

373 

370 

367 

368 

369 

369 

369 

371 

375 

374 

375 







359 

359 

359 

361 

368 

370 

373 

373 

373 

370 

370 

366 

363 

365 

365 

365 

364 

367 

367 

363 




359 

352 

349 

351 

357 

361 

365 

371 

368 

369 

368 

370 

370 

370 

369 

367 

366 

370 

370 

372 

373 

373 

367 








357 

357 

360 

362 

365 

363 

364 

362 

360 

357 

355 

355 

356 

358 

360 

359 

359 

360 

357 






343 


342 


344 

345 

345 

346 

346 

344 

341 

340 

340 

341 

342 

345 

350 

348 

354 

356 

356 






350 

349 

348 

345 

342 

341 

338 

329 

328 

325 

321 

314 

312 

310 

308 

312 

314 

317 

322 

325 

325 






316 


320 

324 

332 

342 

350 

351 

351 

355 

354 

354 

352 

351 

354 

355 

358 

360 

364 

365 

363 



360 

359 

357 

356 

357 

356 

357 

359 

363 

365 

365 

365 

368 

365 

366 

365 

365 

366 

369 

372 

372 

373 

378 

379 





375 

373 

371 

370 

371 

373 

378 

380 

383 

383 

385 

385 

382 

382 

382 

380 

380 

384 

382 

385 

388 

386 

io 


385 

380 

377 

373 

370 

370 

368 

370 

373 

376 

376 

378 

380 

380 

380 

392 

380 

380 

383 

389 

394 

401 

401 

398 







393 

394 

394 

397 

401 

401 

401 

401 

403 

401 

401 

400 

399 

399 

400 

403 

403 

406 

405 

401 

12 





391 

389 

387 

386 

390 

395 

395 

394 

393 

392 

391 

391 

380 

388 

386 

388 

391 

391 

392 

394 

389 





380 

379 

378 

376 

379 

382 

384 

382 

385 

384 

383 

382 

379 

377 

376 

380 

380 

380 

384 

382 

376 

IO 


369 

361 

352 

347 

345 

348 

339 

329 

335 

327 

317 

320 

316 

307 

303 

304 

317 

330 

341 

348 

350 

350 

350 

348 



316 

342 

337 

336 

334 

332 

331 

331 

330 

328 

328 

328 

322 

315 

313 

313 

311 

311 

313 

315 

318 

323 

326 

328 



358 

325 

325 

324 

327 

327 

328 

335 

336 

337 

339 

341 

341 

343 

343 

344 

346 

349 

353 

355 

361 

364 

367 

361 

17 


364 

361 

358 

361 

361 

364 

365 

368 

371 

375 

377 

380 

381 

381 

381 

383 

383 

385 

389 

391 

392 

393 

394 

391 

18 


389 

388 

384 

383 

381 

383 

385 

389 

393 

394 

396 

396 

396 

395 

392 

388 

387 

387 

390 

393 

396 

396 

399 

398 

19 


396 

394 

392 

392 

391 

392 

393 

399 

404 

407 

409 

411 

411 

408 

411 

411 

412 

415 

,420 

426 

430 

436 

439 

436 

20 


436 

435 

434 

433 

433 

434 

435 

439 

442 

443 

443 

445 

444 

442 

441 

437 








439 

21 


427 

424 

421 

421 

419 

418 

418 

420 

422 

422 

419 

420 

420 

417 

413 

411 

408 

407 

410 

409 

410 

410 

408 

405 

404 

370 

413 

22 


401 

398 

396 

392 

391 

389 

388 

387 

391 

390 

404 

414 

411 

404 

400 

398 

402 

404 

404 

404 

405 

405 

405 

406 

405 


401 

389 

386 

383 

383 

385 

390 

391 

391 

391 

391 

391 

387 

386 

383 

378 

377 

378 

377 

377 

375 

420 

442 

20 


368 

364 

357 

358 

369 

380 

392 

399 

408 

414 

420 

420 

420 

421 

423 

420 

419 

417 

415 

415 

417 

422 

25 


420 


419 

419 

419 

419 

420 

423 

429 

433 

436 

438 

437 

436 

434 

433 

431 

430 

433 

435 

438 

442 

419 

405 

439 



437 

433 

427 

410 

399 

420 

430 

423 

405 

396 

419 


428 

430 

430 

431 

436 

440 

442 

442 

441 

439 

438 

438 

436 

434 

436 

438 

439 

419 

439 

27 


433 

413 

400 

424 

420 

417 

400 

414 

415 

418 

420 

422 

421 

421 

420 

420 

417 

415 

414 

413 

414 

415 

419 

41° 

28 


402 

397 

419 

399 

401 

402 

405 

407 

407 

405 

405 

402 

400 

399 

397 

397 

398 

400 

403 

404 


29 



400 

405 

410 

413 

419 

419 

420 

420 

419 

417 

417 

417 

420 

420 

424 

440 

428 

427 

30 


419 

420 

423 

427 

428 

432 

433 

434 

433 

434 

436 

434 

433 

435 

434 

436 

439 

439 1 




















l i 

Medie... ! 2 ‘ 

r 

1 Decade . . 

1 Decade . . 

1 Decade . . 
Mese . . . 

362 

375 

412 

383 

360 

372 

409 

380 

358 

369 

405 

377 

354 

367 

404 

375 

354 

367 

404 

375 

354 

367 

405 

375 

354 

366 

407 

376 

357 

368 

410 

378 

361 

372 

415 

383 

363 

372 

419 

385 

362 

371 

420 

385 

363 

373 

419 

385 

363 

372 

419 

385 

362 

369 

418 

383 

360 

368 

417 

382 

359 

367 

416 

381 

358 

369 

414 

381 

359 

371 

413 

381 

361 

375 

414 

383 

363 

378 

415 

385 

364 

380 

417 

387 

367 

382 

419 

389 

369 

384 

418 

390 

367 

381 

415 

388 










































































































BAROGRAFO - OTTOBRE 1873 


GIORiM DEL MESE 

O h 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

li 

12 

13 

11 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 



431 

428 

425' 

423 

420 

420 

423 

426 

427 

430 

430 

428 

425 

424 

420 

419 

419 

417 

420 

423 

424 

427 

424 

420 

2 


413 

408 

404 

402 

401 

401 

402 

408 

410 

414 

416 

416 

416 

416 

416 

416 

416 

414 

416 

420 

422 

423 

422 

420 

3 


418 

422 

410 

407 

407 

406 

408 

413 

414 

419 

418 

418 

418 

419 

416 

414 

413 

413 

414 

416 

418 

418 

418 

413 

u 


409 

404 

399 

398 

398 

400 

402 

402 

402 

403 

402 

400 

398 

397 

393 

392 

390 

390 

392 

394 

396 

399 

399 

397 

5 


396 

391 

390 

389 

388 

389 

392 

392 

395 

398 

399 

399 

400 

403 

401 

398 

400 

403 

403 

408 

414 

416 

419 

410 

6 


415 

409 

406 

406 

406 

406 

407 

411 

414 

415 

415 

415 

414 

415 

413 

412 

411 

411 

413 

4(5 

418 

422 

419 

418 

7 


413 

408 

404 

401 

398 

398 

399 

398 

399 

398 

398 

396 

395 

393 

390 

389 

390 

385 

382 

382 

384 

379 

373 

367 

8 


361 

353 

344 

338 

334 

338 

338 

340 

342 

335 

331 

324 

318 

314 

301 

293 

297 

295 

297 

297 

297 

293 

291 

282 

9 


282 

277 

274 

277 

280 

288 

293 

302 

311 

317 

323 

329 

333 

337 

337 

343 

347 

352 

361 

368 

376 

381 

386 

389 

IO 


390 

392 

393 

400 

404 

406 

412 

418 

425 

429 

432 

432 

429 

431 

430 

428 

426 

428 

428 

431 

434 

436 

436 

437 

li 


433 

432 

429 

431 

429 

429 

430 

431 

433 

435 

433 

431 

428 

424 

421 

428 

416 

416 

414 

416 

419 

420 

419 

414 

12 


412 

408 

404 

398 

394 

395 

397 

399 

401 

400 

399 

399 

398 

398 

394 

389 

387 

385 

385 

384 

384 

384 

381 

381 

13 


376 

370 

365 

365 

363 

363 

365 

367 

368 

369 

368 

367 

366 

363 

360 

359 

360 

358 

357 

360 

363 

366 

365 

365 

14 


361 

357 

355 

355 

354 

351 

352 

354 

354 

354 

352 

348 

345 

348 

342 

343 

340 

341 

339 

341 

344 

344 

344 

348 

15 


343 

343 

342 

339 

342 

343 

351 

351 

352 

354 

355 

354 

353 

352 

349 

346 

347 

347 

347 

349 

352 

351 

351 

350 

16 


350 

350 

346 

346 

344 

346 

346 

349 

352 

353 

352 

351 

351 

354 

352 

353 

354 

352 

360 

371 

378 

385 

389 

388 

17 


383 

384 

383 

383 

385 

387 

389 

389 

390 

394 

392 

391 

392 

392 

389 

387 

387 

387 

388 

390 

391 

395 

396 

394 

18 


395 

390 

389 

387 

386 

387 

389 

390 

392 

391 

391 

389 

388 

388 

387 

383 

384 

385 

385 

387 

389 

389 

392 

391 

19 


388 

381 

381 

380 

379 

378 

383 

387 

389 

392 

392 

390 

387 

384 

383 

380 

376 

373 

373 

374 

375 

373 

373 

367 

20 


359 

353 

347 

341 

338 

335 

335 

333 

331 

329 

324 

323 

322 

317 

314 

309 

307 

304 

304 

307 

312 

312 

312 

312 

21 


308 

304 

304 

305 

307 

310 

316 

317 

319 

324 

331 

332 

331 

331 

333 

333 

335 

339 

340 

343 

349 

352 

354 

354 

22 


351 

350 

352 

351 

350 

350 

355 

357 

359 

362 

365 

365 

364 

365 

362 

361 

362 

361 

360 

361 

367 

368 

367 

365 

23 


361 

358 

354 

354 

352 

352 

354 

354 

354 

354 

352 

348 

346 

344 

340 

335 

334 

332 

329 

329 

330 

328 

327 

323 

24 


315 

309 

305 

300 

296 

295 

292 

285 

280 

275 

267 

259 

253 

251 

246 

241 

235 

231 

229 

228 

230 

232 

233 

231 

25 


229 

228 

231 

235 

239 

251 

261 

273 

277 

283 

287 

289 

291 

294 

295 

295 

297 

300 

304 

312 

315 

320 

325 

328 

26 


328 

328 

327 

330 

330 

336 

343 

347 

354 

361 

364 

368 

371 

374 

377 

380 

382 

385 

389 

395 

402 

406 

408 

411 

27 


411 

407 

407 

409 

410 

412 

417 

421 

424 

424 

424 

426 

427 

428 

425 

421 

421 

422 

421 

424 

427 

428 

428 

427 

28 


424 

418 

414 

415 

416 

415 

416 

418 

418 

419 

415 

412 

412 

412 

409 

406 

405 

404 

403 

403 

407 

407 

409 

409 

29 


405 

402 

402 

398 

396 

397 

399 

400 

401 

404 

398 

396 

387 

392 

386 

375 

367 

359 

360 

356 

356 

348 

344 

338 

30 


323 

315 

311 

304 

300 

296 

296 

287 

283 

282 

275 

274 

274 

277 

276 

276 

277 

280 

283 

287 

292 

298 

299 


31 


299 

298 

299 

299 

302 

305 

313 

313 

316 

318 

320 

321 

323 

322 

321 

322 

325 

324 

324 

324 

327 

330 

331 

334 

(! 

a Decade.. 

393 

389 

385 

384 

384 

385 

388 

391 

394 

396 

396 

396 

394 

395 

392 

390 

391 

391 

391 

395 

398 

399 

399 

395 

Medie... ] i Decade.. 

380 

377 

374 

372 

371 

371 

374 

'375 

376 

377 

376 

374 

373 

372 

369 

368 

366 

365 

365 

368 

371 

372 

372 

371 

Y 

i Decade.. 

341 

338 

337 

336 

336 

338 

342 

343 

344 

346 

345 

344 

343 

344 

343 

341 

340 

340 

340 

342 

346 

347 

348 


1 

Mese . .. 

370 

367 

364 

363 

363 

364 

367 

369 

370 

372 

372 

370 

369 

370 

367 

366 

365 

364 

365 

368 

371 

372 

372 

370 





















































































barografo — NOVEMBRE 1873 



















































































barografo 


DICEMBRE 1873 


GIORNI DEL MESE 

0» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

41 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 



390 

389 

392 

395 

403 

411 



427 

430 

431 

434 

438 

441 

448 

452 

456 

464 

471 

476 

481 

485 

483 


480 

473 

469 

466 

464 

464 

465 

469 

473 

480 

483 

485 

483 

478 

480 

483 

481 

478 

483 

486 

493 

492 

502 

502 


501 

501 

501 

501 

501 

504 

501 

505 

508 

505 

506 

509 

510 

509 

506 

505 

504 

500 

501 

504 

507 

509 

508 

506 


503 

498 

491 

490 

486 

483 

487 

486 




491 

493 

492 

495 

495 

494 

492 

491 

492 

492 

493 

493 

489 

5 . 

486 

388 

481 

382 

475 

374 

471 

367 

469 

361 

469 

358 

470 

354 

467 

349 

466 

350 

463 

355 

462 

355 

461 

361 

457 

364 

449 

371 

447 

389 

440 

402 

437 

408 

430 

418 

423 

427 

421 

439 

417 

446 

411 

454 

406 

459 

399 

455 



454 

455 

460 

464 

470 

477 

485 

492 

498 

501 

502 

502 

502 

504 

505 

505 

510 

517 

524 

532 

536 

537 

537 



532 

528 

528 

528 

529 

533 

536 

539 

541 

545 

543 

543 

539 

536 

531 

528 

526 

523 

520 

522 

526 

530 

531 


527 

519 

516 

513 

511 

509 

508 

508 

508 

505 

502 

496 

490 

487 

484 

476 

470 

464 

463 

462 

465 

465 

467 

466 

IO . 

462 

457 

455 

455 

457 

456 

456 

458 

458 

458 

458 

458 

460 





466 

470 

472 

476 

483 

486 

484 




470 

470 

469 

468 

468 

467 

467 

469 

471 

470 

472 

470 

470 

467 

465 

463 

464 

463 

464 

463 

466 

464 





460 

462 

464 

464 

467 

470 

476 

478 

479 

483 

481 

477 

476 

473 

472 

472 

473 

476 

479 

482 

480 

,, 

476 

474 

472 

475 

476 

480 

484 

486 

489 

490 

492 

492 

488 

483 

.479 

479 

475 

470 

470 

471 

470 

470 

470 

467 

i4 

464 

457 

457 

453 

449 

448 

448 

449 

450 

448 

448 

446 

442 

439 

439 

436 

433 

430 

430 

431 

434 

435 

434 

431 

tK 

427 

421 

421 

420 

421 

420 

425 

429 

431 

434 

434 

437 

436 

434 

436 

434 

430 

431 

430 

430 

.431 

431 

431 

427 

1# 

421 

414 

409 

408 

403 

400 

398 

393 

393 

389 

386 

377 

374 

365 

363 

363 

361 

354 

354 

355 

355 

360 

359 

354 

17 

351 

354 

351 

358 

364 

368 

370 

374 

377 

375 

377 

375 

372 

374 

378 

377 

378 

378 

378 

379 

381 

384 

389 

411 

406 

415 

.. 

386 

384 

384 

386 

389 

393 

395 

399 

401 

402 

401 

403 

402 

402 

403 

404 

402 

399 

399 

402 

404 

409 

412 

19 . 

408 

406 

404 

407 

408 

411 

414 

415 

417 

418 

420 

421 

420 

415 

414 

414 

408 

402 

404 

405 

407 

408 


20 . 

401 

395 

394 

396 

395 

393 

392 



398 

399 

397 

396 

| 398 

399 

398 

399 

401 

404 

407 

412 

418 

417 

21 . 

413 

410 

411 

413 

415 

417 

421 

424 

427 

432 

434 

436 

438 

436 

437 

439 

439 

440 

441 

442 

445 

448 

452 

451 

22 . 




















431 

457 


23 . 

436 

432 

429 

428 

430 

430 

434 

436 

438 

439 

442 

441 

443 

439 

439 

439 

437 

435 

436 

434 

434 

433 

423 


414 

410 

405 

408 

408 

408 

409 

411 

411 

411 

411 

414 

410 

408 

412 

416 

419 

423 

430 

433 

439 

448 

45 

25 . 

456 

450 

447 

446 

450 

456 

458 

463 

466 

472 

472 

473 

474 

472 

475 

475 

472 

474 

474 

477 

478 

479 

480 

424 

47 


464 

461 

457 

459 

459 

457 

457 

456 

456 

456 

454 

448 

446 

445 

442 

438 

435 

432 

430 

428 

429 

416 

27 

410 

404 

407 

394 

397 

387 

386 

382 

379 

371 

366 

365 

357 

348 

338 

337 

332 

326 

322 

326 

329 

329 

331 

330 

28 

323 

324 

323 

322 

324 

326 

328 

334 

337 

343 

346 

348 

351 

354 

358 

361 

361 

361 

363 

367 

374 

379 

382 

381 

29 . 

378 

378 

377 

380 

384 

390 

394 

398 

404 

409 

413 

416 

421 

424 

425 

428 

428 

429 

432 

436 

440 

443 

447 

415 


441 

439 

439 

438 

439 

439 

444 

446 

447 

448 

450 

449 

447 

444 

444 

442 

439 

436 

438 

438 

439 

441 

412 


31 . 

435 

429 

425 

424 

423 

423 

426 

429 

429 

432 

433 

436 

436 

437 

441 

439 

438 

439 

439 

443 

448 

454 

454 


1 1* Decade.. 

Medie. .. ) 2 * DeCade - 

j 3 a Decade.. 
/ Mese ... 

481 

430 

418 

439 

477 

427 

414 

435 

474 

425 

412 

433 

472 

426 

411 

432 

471 

427 

413 

433 

472 

428 

413 

434 

473 

429 

416 

436 

474 

431 

418 

438 

476 

433 

419 

439 

478 

433 

421 

441 

479 

434 

422 

441 

479 

433 

423 

442 

478 

432 

422 

441 

476 

429 

421 

439 

478 

429 

421 

439 

477 

428 

422 

439 

476 

425 

420 

437 

475 

422 

420 

435 

477 

422 

421 

436 

479 

423 

423 

438 

483 

425 

425 

441 

485 

426 

428 

443 

487 

428 

430 

445 

485 

426 

427 

442 



























































































































TEMPERATURE 


RISULTANTI 

DALLE INDICAZIONI DEL TERMOGRAFO 


( Continuazione ) 










































































termografo _ GENNAIO 1873 



(#3 


r* 



















































































TERMOGRAFO 


FEBBRAIO 1873 










































































































































TERMOGRAFO - MARZO 187.3 


GIORNI DEL MESE 

H 

Diff. 

1 

2 

3 

Diff. 

4 

5 

6 

Diff. 

7 

8 

9 

Diff. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 | 

17 

18 

Diff. 

19 

20 

21 

Diff. 

22 

23 

I . 

50 i 

— 14 

511 

514 

518 

— 5 

526 

517 

513 

-10 

506 

502 

493 

-12 

483! 

485 

479 

476 

471 

467 

460 

463 

454 

- 1 

455 

456 

464 

-a- 4 

473 

486 

2 . 

495 

0 

506 

511 

511 

— 6 

506 

501 

496 

— 3 

490 

487 

485 

— 1 

482 

480 

476 

472 

463 

461 

458 

451 

446 

-a- 3 

444 

446 

456 

-a- 6 

468 

466 

5 . 

499 

-+- 2 

519 

521 

532 

-4- 3 

540 

533 

520 

_ 7 

512 

505 

496 

— 2 

487 

481 

481 

481 

479 

476 

476 

472 

469 

- 1 

469 

471 

486 

-a- 2 

496 

511 

4 . 

515 

0 

526 

538 

540 

— 7 

533 

528 

521 

— 4 

514 

507 

498 

- 3 

494 

481 

476 

474 

471 

466 

466 

461 

456 

— I 

455 

460 

468 

-a- 9 

480 

496 

5 . 

506 

-4- 4 

521 

528 

529 

-a- 2 

534 

533 

523 

- 3 

521 

516 

513 

— 1 

509 

502 

496 

491 

483 

482 

481 

479 

474 

-a- 3 

476 

480 

489 

-a- 6 

501 

517 

6 . 

526 

- 2 

533 

542 

546 

0 

550 

545 

543 

— 8 

530 

520 

512 

-H 1 

517 

501 

492 

487 

486 

481 

477 

475 

467 

0 

466 

473 

479 

-a-10 

501 

513 

7 . 

520 

— 3 

530 

531 

534 

— 5 

533 

532 

523 

— 6 

516 

509 

499 

- 4 

496 

491 

486 

485 

479 

462 

459 

458 

456 

-4- 2 

455 

456 

465 

-a- 8 

472 

479 

8 . 

496 

3 

500 

502 

504 

-t- 1 

499 

492 

486 

— 1 

475 

472 

471 

-a- 5 

470 

465 

464 

462 

463 

461 

461 

461 

461 

-a- 8 

461 

465 

473 

-a- 5 

476 

485 

9 . 

493 

-4- 6 

502 

510 

512 

0 

507 

502 

495 

-a- 5 

493 

493 

491 

4 

486 

486 

486 

485 

482 

477 

475 

473 

477 

-a- 5 

473 

474 

475 

-a- 7 

479 

486 

IO . 

495 

-a- 5 

501 

506 

511 

-4- 2 

511 

507 

506 

— 2 

498 

496 

496 

-a- 3 

491 

482 

481 

478 

480 

480 

470 

466 

466 

-!- 7 

467 

471 

477 

-a- 5 

487 

491 

Il . 

505 

-4- 3 

515 

524 

531 

-4- 5 

542 

543 

533 

-13 

523 

526 

525 

-14 

520 

502 

490 

483 

476 

476 

404 

444 

445 

—10 

440 

445 

459 

-a- 3 

476 

491 

12 . . 

506 

- 6 

515 

521 

523 

— 3 

526 

521 

512 

— 5 

506 

497 

481 

-t- 3 

476 

474 

470 

470 

469 

468 

166 

464 

464 

-a- 8 

465 

466 

466 

-a- 8 

472 

473 

13 . . 

471 

-4- 6 

408 

467 

475 

-4- 8 

480 

479 

477 

-a- 2 

468 

466 

462 

-4- 2 

458 

459 

461 

456 

457 

446 

446 

446 

446 

-a- 3 

446 

440 

454 

a-12 

467 

484 

.. 

497 

-4- 4 

518 

525 

537 

- 3 

546 

539 

529 

- 8 

521 

513 

506 

— 7 

492 

487 

482 

474 

471 

462 

467 

463 

463 

0 

459 

402 

477 

-a- 9 

495 

506 

15 ... 

511 

- 2 

521 

523 

527 

— 3 

528 

525 

513 

— 8 

506 

501 

497 

— 2 

491 

490 

482 

481 

472 

475 

465 

463 

466 

-t- 3 

465 

466 

475 

-a- 6 

486 

495 

io . . 

501 

-i- 6 

511 

521 

522 

H- 2 

520 

519 

515 

— 1 

511 

508 

505 

-4- 1 

501 

496 

494 

493 

491 

480 

482 

483 

484 

-t- 3 

476 

472 

470 

-a- 5 

470 

473 

! 17 ... 

476 

-4- 6 

477 

480 

481 

-a- 6 

480 

480 

479 

-4- 5 

476 

474 

473 

-4- 8 

474 

472 

474 

473 

471 

470 

470 

466 

465 

-t- 9 

470 

471 

479 

-a- 5 

481 

481 


486 

-4- 5 

486 

487 

490 

-4- 5 

490 

48: 

485 

+ 5 

482 

479 

478 

-a- 5 

478 

478 

475 

473 

471 

470 

471 

469 

471 

-a- 4 

472 

474 

476 

-a- 6 

484 

491 

19 . . 

502 

0 

505 

505 

506 

-4- 2 

504 

498 

491 

-4- \ 

487 

484 

481 

-4- 4 

479 

479 

479 

478 

475 

475 

475 

475 

476 

-a- 5 

477 

481 

486 

-a- 7 

498 

507 

20 . 

516 

+ 1 

526 

531 

530 

— 6 

520 

525 

520 

- 5 

517 

514 

512 

— 3 

509 

503 

498 

489 

492 

494 

488 

488 

484 

-t- 1 

483 

486 

490 

-a- 2 

492 

495 

21 . . 

i!V, 

-4-4 

491 

499 

505 

4- 5 

505 

508 

502 

- 2 

497 

494 

492 

-4- 1 

490 

490 

489 

488 

487 

486 

485 

1 480 

482 

-a- 1 

482 

483 

486 

4- 5 

495 

505 

22 . 

515 

0 

522 

528 

535 

- 5 

53 i 

538 

527 

— 4 

522 




















23 . 



543 

518 

5G0 

—14 

556 

555 

550 

—16 

530 

522 

515 

— 4 

510 

509 

507 

506 

505 

505 

506 

504 

503 

— 2 

502 

502 

503 

— 2 

501 

507 

24 . 

518 

— 3 

525 

.530 

537 

— 7 

538 

537 

533 

— 7 

529 

523 

518 

- 6 

511 

506 

505 

504 

504 

495 

493 

491 

492 

.— 4 

493 

504 

516 

- 6 

520 

527 


532 

— 5 

535 

539 

542 

- 5 

548 

547 

540 

—10 

530 

527 

521 

— 4 

518 

511 

506 

499 

496 

494 

490 

486 

484 

— 2 

491 

498 

516 

— 5 

531 

544 

20 . 

551 

-13 

562 

569 

575 

-10 

565 

559 

550 

— 5 

542 

532 

529 

— 2 

527 

518 

516 

503 

500 

492 

488 

481 

483 

-a- 5 

479 

483 

491 

-a- 8 

496 

499 


512 

-t- 1 

511 

519 

527 

' — 2 

530 

529 

525 

— 3 

520 

513 

507 

— 1 

500 

498 

483 

487 

486 

485 

485 

476 

472 

-a- 9 

480 

483 

500 

-a-14 

519 

524 

28 . . 


-4- 2 

510 

545 

549 

_ , 

554 

554 

543 

-10 

534 

531 

526 

- 4 

521 

519 

510 

505 

505 

497 

501 

492 

488 

-a- 4 

490 

494 

504 

-a- 9 

516 

526 

29 . 

541 

- 4 

549 

553 

500 

— 2 

563 

563 

559 

- 8 

548 

540 

534 

— 10 

522 

513 

506 

505 

499 

498 

499 

501 

498 

-a- 4 

506 

500 

518 

-a- 5 

531 

541 

39 . 

544' 

- 3 

545 

551 

564 

-4- 1 

571 

567 

563 

— 9 

551 

543 

536 

— 9 

529 

524 

515 

' 504 

502 

499 

492 

490 

492 

-a- 4 

497 

502 

513 

-a- 9 

521 

534 

!!*. 

543 

-7 

551 

558 

558 

- 6 

555 

556 

558 


542 

535 

528 

0 

521 

500 

506 

498 

1 

492 

483 

483 

483 

483 

-a- 1 

485 

500 

511 

-a-12 

523 

533 

1 la Decade. . 

505 


515 

520 

524 


524 

519 

513 


505 

501 

495 


491 

485 

482 

479 

476 

471 

468 

466 

463 


462 

465 

473 


483 

494 

««die ^ Decade.. 

497 


504 

508 

512 


514 

512 

505 


500 

496 

492 


488 

484 

480 

477 

474 

472 

469 

466 

466 

» 

465 

467 

473 


482 

490 

) 3° Decade.. 

528 


534 

540 

546 


547 

547 

541 


531 

525 

521 

» 

515 

509 

504 

500 

498 

493 

492 

488 

488 


490 

495 

506 


515 

524 

( Mese... 

510 


518 

523 

527 


528 

526 

519 


512 

507 

503 

8 

498 

493 

488 

485 

483 

479 

477 

473 

472 


472 

476 

484 


493 

502 











































































































termografo — APRILE 1873 


GIORNI DEL MESE 

O h 

Diff. 

1 

2 

3 

Diff. 

4 

3 | 

6 

Diff. 

7 

8 

9 

Diff. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Diff. 

19 

20 

21 

Diff. 

22 

23 1 


r ? . 




553 

0 

555 

552 

541 j 

_ , 

538 

532 

525 

— 5 

523 

517 

502 

497 

492 

488 

481 

478 

474 

+ 7 

478 

496 

510 

4-10 

519 

553 


r*( 




565 

-4- 3 

570 

577 

568' 

— 3 

563 

546 

536 

0 

526 

519 

519 

516 

493 

487 

483 

480 

487 

■+■ 1 

502 

517 

535 

— 3 

553 

563 

3 . 

570 

— 4 

576 

588 

597 

— 2 

594 

601 

586 

— 2 

576 

561 

556 

— 2 

541 

533 

536 

530 

532 







505 

518 

4-11 

543 

558 

. 





570 

— 1 

570 

573 

567 

— 7 

556 

547 

536 

_ i 

527 

522 

515 

504 

502 

•497 

492 

483 

488 

-t- 8 

483 

488 

489 

4- 7 

498 

516 



+ 1 

544 

558 

571 

-4- 6 

581 

572 

558 

—10 

550 

545 

537 

— 2 

520 

504 

498 

483 

484 

480 

472 

470 

475 

+ 11 

496 

488 

490 

4- 9 

505 

519 



— 4 

535 

510 

537 

_ ì 

540 

540 

542 

—26 

517 

510 

508 

— 8 

503 

497 

495 

494 

489 

485 

484 

480 

490 

- 3 

498 

509 

517 

— 1 

d23 

52. 

8 . 

9 . 

IO . 

530 

— 6 

540 

542 

543 

— 4 

549 

546 

542 

- 8 

516 

515 

511 

— 4 

500 

581 

570 

570 

558 

550 

547 

547 

548 

+ 9 

542 

544 




J 


472 

+ 1 

481 

490 

500 

— 2 

506 

499 

495 

0 

490 

477 

475 

_ 1 

466 

465 

459 

456 

453 

451 

451 

453 1 

454 

+ 6 

455 

461 

473 

+ 1 

484 

491 





512 

525 

—10 

529 

525 

516 

— 3 

507 

502 

494 

— 1 

489 

484 

478 

474 

468 

467 

468 

460 

460 

+ 8 

473 

488 

504 

_ 2 

522 

531 

,1 

540 

— 3 

546 

553 

567 

-11 

575 

573 

560 

— 2 

546 

534 

525 

+ 1 

520 

510 

503 

499 

496 

486 

480 

475 

484 

+ 3 

498 

506 

516 

+ 2 

532 

546 

1» 

555 


563 

570 

577 

— 5 

584 

585 

584 

— 2 

570 

555 

544 

— 6 

535 

530 

521 

520 

505 

500 

497 

493 

494 

+ 3 

503 

517 

533 

+ 6 

546 

n 

15 . 

565 

— 4 

572 

576 

586 

_ t 

593 

595 

590 

— 3 

580 

568 

555 

— 2 

548 

533 

530 

519 

518 

518 

512 

511 

519 

— 4 

513 

520 

521 

+ 6 

540 


16 . 

564 

— 4 

552 

545 

537 

- 1 

530 

526 

524 

- 1 

521 

519 

516 

-t- 2 

511 

509 

507 

506 

498 

497 

496 

497 

496 

+ 4 

495 

495 

497 

+ 3 

496 


17 . 

503 


504 

503 

502 

+ 3 

504 

505 

504 

0 

506 

506 

507 

■+ 1 

506 

507 

507 

506 

506 

504 

501 

500 

502 

0 

503 

511 

515 

— 2 

516 


18 . 

523 

-4- 2 

531 

538 

531 

0 

535 

537 

537 

0 

533 

528 

530 

- 1 

524 

523 

522 

518 

511 

507 

509 

502 

506 

' + 3 

1 

507 

511 

528 

+ 2 

536 



558 
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567 

557 

569 

— 4 

572 

565 

546 

-4- 4 

526 

518 

517 

-t- 5 

515 

512 

514 

512 

511 

512 










567 

80 . 

550 

— 4 

562 

563 

i 540 

-+- 6 

532 

532 

537 

+ 3 

541 

527 

524 

- 4 

524 

520 

519 

517 

517 

515 

510 

505 

509 

'[ + 3 

525 

534 

545 

— 1 

-- i 


Jt . 

566 

; — 5 

575 

586 

i 592 

- 2 

585 

584 

577 

— 2 

570 

562 

557 

— 2 

547 

539 

532 

524 

522 

516 

510 

508 

510 

+ 7 

518 

514 

517 

+ 6 

530 

538 


549 


559 

561 

' 565 

i 

575 

572 

574 

_ i 

557 

549 

547 

— 2 

542 

534 

530 

522 

517 

519 

521 

518 

516 

+ 3 

521 

524 

530 

+ 3 

534 

557 

23 . . 

552 


564 

573 

! 582 

0 

586 

592 

! 585 

— 5 

578 

562 

555 

— 3 

552 

532 

522 

508 

508 

502 

500 

498 

498 

+ 5 

504 

517 

534 


547 

503 

2* . 

563 

! — 6 

572 

! 55; 

> 558 

— 6 

559 

55! 

1 544 

_ i 

523 

506 

493 

+ 8 

488 

; 481 

474 

.473 

473 

470 

468 

460 

» 471 

i + 3 

474 

484 

493 



506 

25 . 

506 

i — 2 

521 

l 511 

1 513 

0 

509 

50! 

! 507 

— 2 

497 

496 

487 

-4- 2 

480 

i 477 

47t 

467 

470 

470 

478 

477 

1 471 

1 + 4 

480 

486 

495 


503 


26 . 

27 . 

48! 

3 — 3 

49! 

i 50! 

ì 514 


519 

1 52( 

) 516 


502 

492 

484 

0 

474 

i 468 

1 46! 

» 451 

' 43S 

! 414 

! 409 

414 

1 420 

3 +10 

434 

: 449 

464 

+ 4 

474 

51; 

483 

523 

28 . 

50< 

) — 6 

50' 

1 5i: 

3 522 

— 4 

524 

i 52; 

1 499 

-v 2 

494 

482 

46! 

-4- 3 

471 

1 463 

! 45: 

1 45C 

1 45! 

1 45! 

> 448 

! 45; 

i 45‘ 

1 + 6 

460 

i 484 

505 

— 9 



29 . 

52! 

ì -4- 1 

541 

3 54i 

6 554 

1 — 7 

56( 

) 55- 

1 54! 

— 7 

53E 

> 529 

511 

0 

509 

1 501 

l 49! 

> 485 

1 477 

! 47( 

) 460 

! 460 

3 46! 

i + 4 

480 

1 494 

510 

+ 7 


! 560 

50 . 

54! 

5 — 2 

55! 

2 55! 

3 563 

ì + 3 

573 

ì 57: 

3 575 

i — 3 

55! 

! 54( 

i 53! 

» -4- 1 

519 

) 515 

1 49: 

3 494 

i 489 

3 479 

3 475 

i 47! 

3 49! 

3 + 4 

509 

3 511 

53’ 

1 — 4 

555 

1 l a Decade . . 

54i 

0 » 

54 

6 55 

4 55! 

3 » 

56! 

3 56 

3 55! 


54! 

i 531 

3 521 

3 » 

52( 

3 51! 

2 50i 

G 49! 

3 49! 

2 48' 

7 48S 

2 47: 

8 48: 

3 » 

491 

1 500 

3 501 

8 » 

52( 

52! 

) 536 
> 5?5 

] 2 a Decade .. 

52 

9 » 

53 

5 539 541 

9 » 

54: 

3 54 

2 53! 

3 » 

53: 

3 52; 

4 51! 

3 » 

51- 

4 50! 

3 50 

5 50! 

2 49' 

7 49 

4 491 

l 48: 

8 49 

1 » 

49’ 

7 50! 

> 51! 

5 » 

51! 

) 528 

Medie j 3 a Decade.. 

, 53 

2 » 

543 545 55 

1 » 

55 

4 55 

4 54- 

7 » 

53! 

5 52! 

5 511 

5 » 

511 

3 50 

1 492 48' 

7 48' 

2 47! 

B 47! 

> 47 

5 47 

9 » 

48' 

7 491 

3 50! 


52! 

ì 532 

/ Mese .. , 

. 53 

3 . 

541 545 54! 

9 » 

55 

2 55 

1 54! 

5 » 

53* 

G 52' 

7 521 

9 » 

si: 

3 50i 

G 500 49! 
1 

5 49 

0 48' 

6 48: 

3 48 

1 48 

5 » 

49: 

2 50! 

[3 51 
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TERMOGRAFO — MAGGIO 1873 


giorni del mese 

O h 

Diff. 

4 

2 

3 

Diff. 

4 

5 

6 

Diff. 

7 

8 

9 

Diff. 

10 | 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Diff. 

19 

20 

21 

Diff. 

22 

23 





575 

584 

590 

_ , 

596 

599 

594 

-4- 2 

578 

568 

549 

+• 8 

537 

525 

525 

516 

510 

495 

492 

493 

514 

-4-10 

515 

529 

542 

-a- 6 

546 

567 



580 


591 

606 

613 

- 2 

625 

626 

611 

- 6 

591 

576 

567 

— 4 

55 i 

5^3 

529 

521 

516 

516 

520 

516 

513 

-a- 8 

519 

526 

535 

-a- 5 

564 

556 



564 


573 

580 

580 

— 1 

587 

582 

577 

— 3 

573 

563 

553 

0 

548 

544 

537 

529 

527 

522 

522 

516 

531 

— 3 

518 

535 

545 

-a- 5 

551 

574 





574 

581 

574 

- 9 

558 

570 

565 

— 5 

560 

543 

539 

— 2 

537 

528 

520 

517 

494 

491 

483 

492 

511 

-+- 4 

518 

532 

543 

-a- 7 

552 

557 





572 

576 

577 

— 5 

578 

590 

594 

— 7 

574 

560 

553 

- 4 

537 

529 

528 

522 

508 

502 

495 

494 

493 

-4-10 

496 

503 

515 

-+- 9 

521 

532 





549 

549 

535 

-4- 2 

535 

530 

525 

-4- 1 

523 

519 

517 

-4- 6 

517 

518 

514 

513 

511 

507 

507 

507 

511 

-4- 2 

517 

536 

548 

— 7 

553 

560 



562 


581 



0 

579 

580 

579 

0 

573 

561 

556 

_ 1 

546 
















g 




569 

567 

-4- 2 

576 

567 

582 

— 14 

577 

562 

543 

—15 

530 

524 

518 

505 

488 

506 

495 

496 

493 

— 1 

507 

533 

546 

- 4 

563 

577 






584 

587 

1- 3 

593 

592 

587 

— 3 

582 

572 

559 

— 7 

549 

536 

517 

511 

509 

498 

495 

490 

536 

-4- 6 

548 

557 

569 

1 

576 

586 

to 


593 

— 1 

598 

608 

616 

-4- 1 

622 

626 

618 

- 1 

607 

590 

575 

-4-4 

569 

557 

548 

536 

526 

519 

515 

533 

557 

-- 4 

564 

570 

573 

-a- 1 

578 

582 









616 

624 

623 

- 6 

607 

595 

583 

- 3 

562 

555 

551 

544 

534 

524 

519 

514 

529 

-a- 6 

529 

545 

555 

-a-10 

571 

585 









647 

652 


— 7 

631 

617 

597 

— 2 

582 

575 

569 

556 

550 

536 

538 

541 

566 

+ 1 

567 

577 

576 

-a- 7 

591 

603 

1 n 








665 

648 

644 

— 2 

637 

61$ 

602 

0 

595 

580 

570 

563 

564 

549 

546 

546 

560 

— 2 

564 

557 

557 

•+• 2 

562 

572 

IH 


575 

— 1 

581 

591 

603 

-4- 6 

613 

620 

G20 

— 7 

607 

593 

585 

—11 

561 

546 

538 

525 

514 

516 

506 

492 

508 

-4-12 

526 

535 

543 

-a- 2 

553 

574 



585 

— 1 

593 

602 

615 

0 

614 

616 

617 

- 3 

606 

587 

577 

-4- 1 

565 

546 

540 

539 

537 

532 

526 

519 

518 

-4- 7 

520 

538 

555 

“ 5 | 

558 

573 

16 


587 

— 3 

596 

599 

601 

0 

602 

597 

591 

— 1 

591 

581 

562 

_ 1 

516 

540 

546 

552 

538 

539 

541 

541 

541 

-4- 6 

552 

559 

567 

-a- 1 

573 

578 

17 
























































570 

582 

19 


568 

-4- “2 

581 

582 

580 

Q 

562 

556 

552 

- 2 

540 

'535 

532 

-1- 2 

528 

526 

522 

521 

507 

503 

506 

506 

531 

-4-17 

546 

551 

566 

-a- 3 

20 


588 

_ t 

594 

594 

604 

-4- 3 

613 

617 

614 

_ 4 

598 

585 

571 

— 9 

529 

533 

533 

535 

537 

538 

532 

538 

561 

-4- 6 

582 

590 

ij 595 

+ 2 

598 

605 

21 


613 

582 

617 


618 

627 

592 

033 

598 


636 

641 

638 

1 ~ 6 

631 

606 

586 

— Il 

561 

551 

554 

551 

551 

548 

545 

540 

544 

-4- 8 

546 

551 

561 

-a- 4 

565 

573 

22 



0 

597 

613 

657 

631 

602 

616 

653 

631 

597 


585 

578 

574 

0 

567 

549 

548 

538 

534 

530 

519 

524 

536 

1 

543 

548 

i 558 

-a- 5 

564 

577 

23 



JJ 4 


I 

603 

Ci 

593 

584 

576 

-4- 2 

573 

566 

558 

556 

546 

543 

533 

543 

558 

-4- 4 

566 

574 

, 584 

•+■ 1 

595 

609 

24 




638 

6 'ó 


1 648 

'-,0 

638 

629 

621 

- 9 

598 

590 

579 

570 

571 

578 

575 

573 

577 

— 2 

573 

585 589 

0 

595 

000 

25 


~ o 

gÌ=> 

619 

626 


1 627i — 6 

619 

613 

607 

— 3 

594 

585 

582 

581 

574 

559 

546 

546 

547 

-1- 6 

561 

571 

578 

-a- 4 

587 

594 

26 


602 

( 

612 

619 

G20 



1 622 

— 3 

617 

607 

602 

— 3 

594 

592 

584 

585 

583 

576 

565 

554 

544 

-4- 4 

540 

540 ( 542 

-a- 9 

550 

560 




572 

579 


0 

591 

' Hl 

599 

| 

i 597 

0 

586 

574 

568 

0 

562 

554 

550 

545 

544 

544 

531 

524 

526 

-4- 4 

541 

558 562 

-a- 2 

571 

577 

28 


585 



J _ 9 _ 




— 3 

590 

586 

571 

— 2 

566 

562 

556 

550 

536 

521 

521 

535 

566 

4- 4 

583 

594 596 

— 3 

601 

609 

29 


612 




0 2 





— 5 

630 

612 

599 

— 2 

585 

576 

569 

560 

552 

549 

541 

539 

548 

-t- 8 

5G9 

579 583 

-a- 3 

587 

595 



600 


613 


'■r 


613 

6^ 

: 625 

0 

619 

1 

600 

587 

— 6 

569 

558 

537 

533 

523 

522 

512 

520 

544 

-+- 8 

557 

564 569 

— 2 

581 

585 

31 



— 5 

594 

60" 




















1 




i lì 

Medie 

1 ! 

1 Decade. . 

1 Decade.. 

“ Decade. . 
Mese . .. 

570 

589 

597 

586 


575 

597 

602 

593 

583 

604 

610 

600 

584 

611 

i 618 

i 605 

i » 

1 » 

587 

616 

621 

609 

1 589 

; 616 

624 

1 611 

l 584 

i 614 

i 620 

607 

)» 

573 

602 

611 

597 

[ 561 
588 

599 

581 

551 

576 

589 

l 573 


543 

559 

577 

562 

535 

550 

568 

552 

, 527 

1 546 

1 562 

! 546 

521 

542 

557 

541 

513 

535 

551 

534 

506 

530 

547 

529 

505 

527 

539 

1 525 

505 

525 

54C 

521 

521 

539 

» 549 

i 537 


524 

548 

558 

545 

1 

536 546 

556 564 

566 572 

554 562 


555 

572 

580 

570 

5641 
584 

588 

580. 

4 





























































































































TERMOGRAFO — GIUGNO 1873 


GIORNI DEL MESE 

» u | 

Dii!. 

4 

2 

3 Difi. 

4 

5 I 

6 I 

Diff. 

7 

8 

9 1 ] 

Diir. 

10 

il 

12 

13 

14 

13 

16 

17 

18 

Diff. 

19 

20 

21 

Diff. 

22 

23 

i . 

,(.S 

583 

5 

570 

585 

577 

592 

597 

593 

0 

587 

597 

597 

590 

602 

583 

0 

— % 

597 

579 

580 

575 

563 

573 

-4- 3 

552 

568 

539 

563 

542 

550 

530 

538 

517 

533 

506 

538 

497 

533 

501 

534 

499 

553 

+ 11 

+ 12 

509 

571 

520 

582 

540 

+10 

+ 2 

556 

584 

569 

591 


598 

- 4 

604 

610 

609 

— 2 

608 

«■„<; 

605 

— 2 

599 

594 

589 

-4- 2 

582 

576 

571 

563 

554 

554 

541 

545 

563 

+ 5 

579 

585 

589 

+ 5 

599 

602 


GII 

+ 2 

Gli 

623 

621 

— 4 

619 

613 

607 

— 2 

602 
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Almanaque nautico para 1874. 

Almerico — L’Osservatorio meteorologico dell’Accademia Olimpica di Vicenza. 
Anales del Observatorio de Marina de S. Fernando, ano 1871. 

Anderson — Bestamnig af planeten (86) semeles Bana. 

Annalen der Stemwarte in Leiden. Band III. 

Id. des physikalischen centralobservatoriums. Jahrgang 1871. 

Id. der K. K. Stemwarte in Wien. Jarhrgang 1869. 

Id. der Koniglichen Sternwarte bei Miinchen. Band XIX. 

Annales météorologiques de l’Observatoire Royal de Bruxelles: an. 1872. 

Id. Id. de l’Observatoire Royal de Bruxelles, tome XXI. 

Astronomical and meteorological observations made at thè United States 
naval Observatory during thè years 1869, 1870. 
Astronomical observations and researches made at Dunsink. Part. I, II. 

Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, anno 1873. 

Beaumont — Éloge historique de Jean Plana. 

Bruhns G. — Monatliche berichte iiber die resultate aus den meteorolo- 
gischen beobachtungen, etc., im jahre 1872. 

Brunhs — Resultate aus den meteorologischen beobachtungen, etc., im 
jahre 1870. 

Bulletin météorologique mensuel de l’Observatoire de l’Université d’Upsal. 
Voi. III. 

Id. de l’Observatoire impérial météorologique de Constantinople. An. 1872. 
Id. de la Société des Sciences naturelles de h'euchàtel. 

Bullettino meteorologico dell’Osservatorio del Collegio Romano. An. 1873. 
W- id. dell’ Osservatorio di Palermo. Voi. Vili. IX. 

J d - id. del Collegio Carlo Alberto in Moncalieri. 

„ ' . Id. dell’Osservatorio di Venezia. An. 1871 , 1872. 

iniettino delle osservazioni meteorologiche ozonometriche di Catterina 
Scarpellini. 1" Semestre, 
del Club Alpino italiano. Voi. VI. VII. 
medico statistico della Città di Torino. An. 1873. 


Bollettino settimanale delle industrie, privative industriali, ecc. 

Id. ufficiale della Giunta di Statistica di Venezia. An. 1872. 

Id. della Specola di Napoli. 

Calderini — La Contessa Giuseppina Toesca di Castellazzo, cenni biografici. 

Cecchi — Perfezionamento all’eloscopio del P. Cavalieri. 

Celoria - Sul grande commovimento atmosferico avvenuto il 1“ agosto 
1872 nella bassa Lombardia e nella Lomellina. 

Cenni storici sulla R. Università di Torino. 

Gharts and diagrams. 

Gorrespondence concerning thè great Melbourne telescope. 

Daily Bulletin of Weather-reports, signal-service United States Army ; 

Denza — Sulla possibile connessione tra le ecclissi di Sole ed il magnetismo 
terrestre. 

Discorsi per l’inaugurazione del busto di F. Chiò nella R. Università di Torino. 

Discussion (A) of thè meteorology of that part of thè atlantic Lying north 
of 30° N. 

Donati — Dell’urto di una cometa colla Terra e particolarmente delia co¬ 
meta, di Biela. 

Effemeridi astronomiche di Milano per l’anno 1873. Parte I. 

Fergola — Determinazione novella della latitudine del R. Osservatorio di 
Gapodimonte. 

Ferrari — Ricerche fisico-astronomiche intorno all’uranolito caduto nell’Agro 
Romano il 31 agosto 1872. 

Filopanti — L’Universo - Lezioni popolari di filosofia enciclopedica. Tom. II. III. 

Garibaldi — Stato meteorologico della città di Genova per l’anno 1872. 

Harkness - Report on thè difference of longitude between Washington 
and S. Louis. 

K. Sternwarte Miinchen meteorologische und magnetiche beobachtungen. 

Lorenzoni — Sulle osservazioni udometriche eseguite in Padova dal 1725 
al 1871 ’ 

ld. Sulla ecclisse parziale di Sole del 26 maggio 1873. 























Meldrum - Notes on thè forra of cyclones in thè Southern Indian Ocean, etc. 
Memorie del R. Osservatorio ad Arcetri. Tom. I. 

Memorie della Società degli Spettroscopisti italiani. Voi. 11. 

Meteorologia italiana pubblicata per cura del Ministero d'Agricoltura, ecc. 
Meteorologiska Jakttagelser i Sverige. Bandet I I, III. 1867-69. 

Moller — Planet-och-komet-observationer, anstallda ar 1871,187*, pa Lunas 
Observatorium. 

Monte — Sperienze comparative sui Sismometri. 

Museo — (II) industriale italiano.' 

Nederlandsch meteorologisch jaarboek voor 1866. 

Norsk meteorologisk Aarbog for 1871. ... . 

Notizie statistiche sul lavoro nei principali Stabilimenti industriali di 1 orino. 
Observations des phénomènes périodiques faites à Bruxelles pendant 1 annee 

- Osservazioni meteorologiche fatte in Alessandria alla Specola 
dèi Seminario 1872. 

- Della necessità di mantenere illeso il carattere del pensiero 
italiano, Discorso. 

Pitter — Lettera sull’inaugurazione del nuovo Osservatorio astronom. di Arcetri. 
Id. — Ricordo del Prof. G. B. Donati. 

Plantamour — Résumé météorologique des an. 1871, 1872 pour Genève et 
le Grand Saint-Bernard. 

Id. — Observations faites dans les Stations astronomiques Suisses. 
Pubblicazioni del Circolo geografico italiano. An. 1873. 

Quaterly Weather report of thè meteorological Office. Part IV, 1870. Parts I, 
II, III, 1871. Parts I, II, III, 1872. 

Quetelet — Annuaire de l’Observatoire Royal de Bruxelles 1872 et 1873. 

IH. — Notice sur Charles Babbage. 

— De l’homme considéré dans le systeme social. 

— Étoiles fìlantes du mois d’aoùt 1872. 

— Sur le Vili Congrès international de Statistique du mois 
. d’aoùt 1872. 

Id. — Sur les étoiles filantes de la période de novembre 1871. 

Ragona— Lettere meteorologiche dirette al Conte Vimercati. 

Id. — Sulla straordinaria apparizione di stelle cadenti a’ 27 9bre 1872. 
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Il Direttore riconoscente ringrazia i Donatori e li prega 
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